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OBSERVATIONES METEOROLOOICiE 

t 


A 1 JAN. 1823 AD 1 AUG. 1837. 


IN ISLANDIA FACT^ 

A 


THORSTENSEmO. 

MEDICO. 




HAFNI^ 185 9. 


TYPIS POPPIANIS. 
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COLLECTANEA METEOROLOCICA 


SUB AUSPICIIS 

SOCIETATIS SCIENTIARUM DANIC/E 

EDITA. 


FASC. II. 


CONTINENS OBSERVATIONES THORSTENSEMI. 

IN ISLANDIA INSTITUTAS. 



H A F N I iE 1859. 

TYPIS POPPIANIS. 


V 











N 


F 


asciculus secundus collectaneorum meteorologicorura societatis danicae scientiarum, qvem nuiic emittimus 


publico, Thorstensenii , in insula Islandia medici, observationes continet. Partiiii desiderium observatio- 
nes plurium annorum simul edendi, partim aliae causae,, editionem procrastinaverunt. 

Consectaria a Holmstedt, cand. pbilos. SG polyt., computata sunt, qvdbus computandis eadum 
methodus, qvae in fasciculo priore, Neuberi observationes continente, adhibita est. 


■ 




Havnia, die V. JuN. 1839. 


4 % 

Orsted. 


Scliouw. 



i 


\ 



5 


f 


Introductio 


I. 

Observator. 


Ha3 observationes a. Thorsteiisenio , in insula Islandia medico, factas sunt; quo absente observandi cura 
Vidalhio navarcho tradebatur. 

II. 

Tempus observationis. 


Barometrum et thermometrum aeri expositum plerumque observata sunt inter horam octavam & 
nonam antemeridianam; in notis indicatum est, si alio tempore observatum est. Thermometrographus mane 
et vespere observatus est 

III. 

Locus observationis. 


Observationes in insula Islandia sunt factae, primum in villa Nces, deinde in oppido Reikiuviy. 

Villa Naes seorsum in peninsula qvadam, dimidio milliario danico ab oppido Reikiavig sita est, 
sub 64® 9' latitudinis septentrionalis et 54® 34' longitudinis occidentalis ab observatorio Hafniensi com- 
putatae. Tota peninsula plana est, colli saxoso excepto, qui circiter mille ducentos pedes a villa orientem 
versus situs est. Qvo loco aedificium conditum est, latitudo peninsulae circiter mille octingentorum pedum 
est. Basis aedificii circiter qvadraginta pedes supra maris superficiem elata est , altissimi et humillimi 
status medio numero sumpto. 


I 
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Ovum iu peninsula plana sedilicium situm sit, omnibus ventis Deqvo expositum est. 

A die 18 Oct. 1855 locus observationis in domo est, sita in parte occidentali oppidi Reikiavig circiter 
qvadringentos pedes a mari & circiter triginta Su duo pedes supra superficiem maris mediam. Barometrum 
circiter quatuor pedes supra fundamenta positum est; igitur tota altitudo barometri circiter 56 pedum est. 

In consectariis barometricis altitudo loci paulo humilius computata est, scilicet ad 5-4 pedes, sed 
• qvum imprimerentur, indicia accuratiora deerant. 


IV. 

De scriptio instrumentorum. 


a) Barometrnm. 

Barometrum, ad has observationes primum adhibitum, pyxide instructum erat a Repsoldio con- 
fectum. Eius scala, orichalco confecta, in pollices & lineas gallicas divisa erat, et nonius decimas partes 
lineae indicabat. Status mercurii in pyxide definitur tollendo aut demittendo fundum mobilem pyxidis, donec 
superficies mercurii, in pellucido tubo visi, marginem superiorem cylindri aenei attingat. 

In barometro thermometrum mercurio repletum, ad scalam Reaumurianam instructum, collocatum 

erat; globus eius tubum barometri tangebat. Cum boc barometro aliud, pyxide instructum, a Professore 

% 

Scbmidt confectum, Hafnia missum, comparatum est, et utrumqiie congruens repertum est. 

Autumno 1856 boc barometrum Parisios missum est, ut reficeretur, et ab boc tempore barometro 
siplionico, a Bunten confecto, observator usus est- Hoc barometrum, orichalco confectum, duas scalas 
mobiles, iu millimetra divisas, habet; nonius indicat vigesimas partes millimetri. Has observationes obser- 
vator ipse ad pollices gallicos reduxit ope tabulae, quae in ^^annuaire par le hureau des longitudes/’ 
invenitur. 

Hoc barometrum thermometrum habet, mercurio repletum et collocatum ut supra descripsimus. 
Eius scala centum gradus habet, sed observationes ad scalam Reaumurianam reductae sunt. 

Pendet in cubiculo , lateribus constructo , non arte calefacto , cujus fenestrae orientem spec- 
tant; sol nunqvam in ipsum barometrum radiis incidit. 

In consectariis observationes barometricae ad 0® reductae sunt ope tabulae, quae in ” Schuinachei's 
uslronomische Nachridden Tli. 5 Nr. 108” reperitur. 


b) Tliermometram. 

$ 

Usqve ad d. 1 Julii 1829 thermometrum ordinarium, mercurio repletum, ad scalam Reaumurianam 
instructum, observatum est, qvod iu horto in latere septentrionali pali cujusdam, circiter unum pedem a su- 
perficie terrae collocatum erat. Hortus ac basis aedificii eandem altitudinem habent. 
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Ab hoc tempore tIiei’momeli‘ograplius, qvi maximum fc minimum indicat, etiam 'cum divisione 
Reaumuri, observabatur usf[ve ad 183S. Index eius tunc valdo detritus erat, qvam ob rem ab boc tem- 
})ore maxima SG luiuima ita definita suiit, ut tlieriuoraetra compluries observarentur et inde status altissi- 
inus S2 humillimus sumeretur. 

Scala tbermometrorum orichalco confectum est. 

Ovum igitur observationes tbermometri inter se congruentes existimari neqveant;, in consectariis 
in duas series divisa sunt. 

c> Hyetometrnm. 

Hoc instrumentum consistit ex infundibulo ajneo, eujus superficies habet 56 pollices danicos qva- 
dratos, ex qvo aqva in lagena ajnea colligitur. Utrumqve intus stanno obductum est. 

Constitutum est in palo, unum pedem a terra elevatum, omnibusqiie ventis expositum. Hieme 
cista lignea altior imponitur, ne nix delapsa vento auferatur. Ceterum perdifficile est prohibere, ne ifva 
nix violento vento auferatur vel in byetometrum deturbetur. Nix liqvefacta est et pluviaj instar mensurata. 
Ubi pluvia vel nix per plm-es dies continuata est, non singulis diebus sed secundo vel |tertio qvoqve die 
mensura instituta est. Aqua, in byetometrum delapsa, mensuratur ope tubi cylindrici vitrei, cujus fundus 
aeneus est, qviqve divisus est in pollices cubicos, qvi numeris, vitro incisis, indicantur. Decima pars 
pollicis cubici indicatur striis. Dividendo bas observationes numero 36, reperti sunt numeri in tabulis 
allati, qui igitur pollicibus danicis altitudinem aqvae super terram indicant. 

1 poli. dan. = H,o94 lin. gall. 

Hyetometrnm observatum est a. d. 1 Jul. 1829. Ovum montes longe absint, minus pluvirn Su nivis 
cadit, et differentia inter temperaturam hiemis aestatis 'etiam minor est, qvam in regionibus montuosis. 

V. 

Annotationes ad coeli faciem. 

Coeli faciei significandae inserviunt nomina jam afferenda : 

1) Serena (klar Luft, smukt Veir). 

2) Nubes (let skj et, skyet, skyefuld). 

• 3,) Nebula (Taage, taaget Veir). 

4) Obducta (overtrukken, mbrk, graa, tyk Imft). 

Ovum coeli facies multis diebus non indicata erat, in consectariis non computata est. 

Praeterea ad hunc locum annotati sunt dies, in qvibus 'pluvia (Regn, Regnbyger, Slud, Regn- 
ilinger) SG nix (Snee, Sneebyger, Sneeslud, Sneeilinger) ceciderunt, et interdum grando^ pruina tonitru. 
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VI. 

Annotationes ad ventos. 


Directio venti secundum octo plagas indicata est, rarius secundum sedeciin ; in consectariis omnes 
ad octo plagas relati sunt. 

Vis venti hoc modo indicata est: 

0 = tranqvilla (stille Veir, roelig Luft), 
nulla indicatio = placida (mild Vind, Kuling). 

2 = ventus (Blaest). 

5 = tempestas (Storm). 

VII. 

Annotationes ad temperaturam maris. 

Haec observata est a d. 1 Jul. 1852 horis antemeridianis (5 — 12), qvibus aqva humillima est. 
Nam hieme saepe altiore statu aqvae glacies in littore jacet, sed statu humiliore a littore recedit, nisi valde 
friget; observatio nulla facta est, qvum temperatura similis fere erat 0®. 
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4 

28 

7,19 

— 1 

Sept. 3. 

— 

23|28 

2,2 

0 

28 

2,20 

2 , 

0* 


11 

jl ry 

28 

,/ n/j 

6,7 

. . • 

r t / 

4 

2S 

6,39 

4-1 

Q ^ 

— 3. 

1 


CL 

o 




-ii 


Annou Felruar» Hora observat. 9 a. m. 


!i 


ApriL 


8 




24. 

CO 

r. 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

‘j- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 


15 


Observationes Thorstensenii. 


Stat. bar. 
ion cor- 
rectus. 


P. 


>8 

»8 

n 

>7 

>7 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

>7 

n 

n 

n 

is 

18 

>8 

J8 

>8 

>8 

i8 

18 

18 

18 

n 

n 

17 

n 

17 

17 

n 

17 

17 

n 

17 

n 

>7 

17 

n 

n 

n 

n 

17 

n 

17 


L. 

6,4 

1,6 

9.3 

7.7 

5.3 

5.9 

6.8 

7.3 

6.4 

7.9 

6.5 

7.8 

8.5 
8,5 
8,3 

8.3 

9.9 
0,0 
0,4 

0,3 

1.7 

1.9 

- 2,2 

3,1 

3.1 

2.7 

1.3 

11.3 
10,9 
10,9 

10.5 

9.3 

9.9 

10.4 

10.6 
10,8 
11,0 
11,0 
11,3 

5.4 
5,4 

5.0 

6.0 

7.3 

5.4 

6.2 
6,3 
7,2 


8 — 

Gelu noctur: dieb. 5- 6< 


24 - 31. 


T. R. 
B.af- 
fiX. 

Stat. har. 
ad 0° R. 

reductus. 

T. R. 

• « « 

aeri 

exp. 

Ventus. 

Coeli 

facies. 

O Ss» 
f>‘ h-. 

c- 2 

C CO 

• ca 

Stat, bar, 

non cor- 
rectus. 

T. R. 

B.af- 

fjx. 

Stat. bar. 
ad 0° R. 

reductus. 

T. R. 

aeri 

exp. 

Ventus. 

Coeli 

facies. 


P. L. 




Mai. 

P. 

L. 


P. L. 




-)-4o 

28 

6,09 

-f-i° 

Sept. 3. 

Seren. 

30 

27 

7,5 

+ 9° 

27 

6,83 

-4-10° 

Or. 

Nubes. 

5 

28 

1,21 

3 

Sc])t. Or. 

Nebula. 

31 

27 

7,9 

9 

27 

7,23 

10 


— 

5 

27 

8,93 

3 

Mcr. 

— 

Jun. 









5 

27 

7,33 

3 

— 

Pluvia, 

1 

27 

7,9 

-f- 9 

27 

7,23 

-f-10 

Mer. Or. 

Obduct- 

5 

27 

4,93 

3 

Mer. Or. 

— 

2 

27 

8,3 

10 

27 

7,55 

10 

Mcr. 

— 

5 

27 

5,53 

3 

— 

— 

3 

27 

8,3 

10 

27 

7,55 

10 

— 

— 

6 

27 

6,35 

4 

— 

— 

4 

27 

8,6 

10 

27 

7,85 

10 

— 


6 

27 

6,85 

4 

— 

— 

5 

27 

9,8 

10 

27 

9)05 

10 

— 


6 

27 

5,95 

4 

_ 

— 

6 

27 

10,6 

10 

27 

9,85 

10 

— 


6 

27 

7,45 

4 


— 

7 

28 

2,1 

12 

28 

1,19 

14 

0, 

Seren. 

6 

27 

6,05 

6 

_ 


8 

28 

2,9 

12 

28 

1,99 

14 

0. 


7 

27 

7,28 

4 

Sept. Oc. 

Seren. 

9 

28 

4,0 

12 

28 

3>08 

15 

o. 


7 

27 

7,98 

8 

— 

-i— 

10 

28 

4,6 

12 

28 

3,68 

15 

o. 

_ 

8 

27 

7,90 

"z 

Sept. Or. 


11 

23 

6,4 

13 

28 

5,40 

18 

o. 

— 

8 

27 

7,70 

8 

— 


12 

28 

6,3 

13 

28 

5,30 

14 

Sept, Oc. 


8 

27 

7,70 

8 

— 


13 

28 

6,3 

13 

28 

5,30 

14 



8 

27 

9,30 

8 

— 


14 

28 

6j0 

13 

28 

5,00 

14 



8 

27 

11,40 

8 

Se 2 ^t. Oc. 

Seren. 

15 

28 

6,4 

13 

28 

5,40 

14 

_ 


8 

27 

11,80 

9 

— 

_ 

16 

28 

7,0 

13 

28 

6.00 

14 

0. 

Seren. 







17 

28 

6,9 

13 

28 

5,90 

15 

0. 


-}-8 

27 

11,70 

-f 

Sept. 

Seren. 

18 

28 

6,4 

13 

28 

5,40 

15 

o. 


8 

28 

1,10 

8 

SejJt. Or, 


19 

28 

6,1 

13 

28 

5,10 

13 

Sept. Oc. 


8 

28 

1,30 

9 

— 


20 

28 

5,9 

13 

28 

4,90 

13 

o. 

ScrcUr 

8 

28 

1,60 

7 

Sept. Oc. 

Sereu. 

21 

28 

5,7 

13 

28 

4,70 

14 

0. 

— 

7 

28 

2,57 

6 



22 

28 

5,8 

13 

28 

4,80 

14 

0. 

— 

7 

28 

2,57 

6 

— 


23 

23 

6,0 

13 

28 

5)00 

14 

0. 

— 

7 

28 

2,17 

8 

Or. 

Seren. 

24 

28 

6,0 

13 

28 

5,00 

14 

0. 

_ 

7 

28 

0,77 

8 

— 

— 

25 

28 

6,1 

13 

!28 

6,10 

14 

0. 



7 

27 

10,77 

1 

Sept. Or, 


26 

28 

5,9 

13 

|28 

4,90 

14 

0. 

— 

8 

27 

10,30 

8 

— 


27 

28 

5,7 

13 

l28 

4,70 

14 

0. 


8 

27 

10,30 

8 

— 


28 

28 

6,3 

13 

28 

5,30 

15 

o. 

_ 

8 

27 

9,90 

8 

— 


29 

28 

6,3 

13 

28 

5,30 

13 

Sept. Or. 


8 

27 

8,70 

8 



30 

28 

6,4 

13 

28 

5,40 

14 i 



8 

27 

9,30 

7 

Sept. 


lui. 









8 

27 

9,80 

8 

— 


1 

28 

6,2 

+13 

28 

6,20 

-J-15 

Sept. 

Seren. 

8 

27 

10,00 

8 

Sept. Or. 

Seren. 

2 

28 

6,1 

13 

28 

5,10 

14 


— 

8 

27 

10,20 

8 

— 

— 

3 

28 

6,0 

13 

28 

5,00 

15 


.... 

8 

27 10,40 

8 

— 

— 

4 

28 

6,0 

13 

28 

6,00 

15 



8 

27 

10,40 

9 

— 

_ 

6 

28 

5,7 

13 

28 

4,70 

15 



8 

27 10,70 

9 

— 

— 

6 

28 

5,6 

13 

28 

4,60 

15 



9 

27 

4,73 

10 

Mcr, Or, 

Pl. & Obd. 

7 

28 

5,6 

13 

28 

4,60 

15 

Sept. Oc. 


9 

27 

4,73 

10 

— 

— 

8 

28 

4,1 

13 

28 

3,11 

15 

o. 


9 

27 

4,33 

9 

— 

Pluvia. 

9 

28 

4,0 

13 

28 

3,01 

15 

o. & Sept. Oc. 


9 

27 

5,33 

9 

— 

— * 

10 

28 

2,6 

13 

28 

1,61 

14 1 

Sent. Oc. 

Nubes. 

9 

27 

6,63 

9 

— 


11 

28 

1,3 

13 

28 

0,32 

13 

Mer. Or. 

Obd. & Pi. 

9 

27 

4.73 

■■ 10 

— 

Ser. & PJ. 

12 

28 

1,4 

13 

28 

0,42 

13 

_ 

— 

9 

27 

5,53 

10 

— 

Obduct. 

13 

28 

1>9 

13 

28 

0,92 

13 

— 

— 

9 

27 

5,63 

10 



14 

28 

3,7 

13 

28 

2,71 

13 

— 

Pluvia. 

9 

27 

6,531 

lOl 

Or. 

Nubes. 

15 

28 

5,3 

13 

28 

4,301 

13 

Sept. Oc. 

Seren. 


AnnoU Junii. Hora observat. 9 a. m. 
Julii. — — 9 — 
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16 


1824. 


CD 


. , Stat. bar. 
S Siion cor- 
S i recUis. 


Stat, bar. 
ad 0° 11. 
reductas. 


L. I 
5,1 +13' 


T. R. 


• • • 

aen 


ex|) 


. L. 

4,10 -f-I3° 


3,61 

1,71 

11,42 

11,02 

10,62 

10.52 
10,92 

0,02 
0,62 
1 1,42 

11.52 
11.32 
11,72 
11,82 

0,02 


10,32+13 
9,721 13 


10 28 


7,63 

7,53 

5,21 

4.81 
5,01 

3.91 
5,11 
6,61 
8,00 

10,50 

11,10 

0,77 

2,16 

2,56 

3,34 

3.81 
3,71 
4,61 
4,61 
5,01 

5.31 

4.91 

5.01 
4,61 

4.8 1 

10,22 

9.02 
7,33 

9.32 


Observationes Tliorstensenii 


I 


27 9,80 +10 
27 7,001 9 


Ventus. 


Coeli 

facies. 


iSept. Oc. Seren. 


Sept. 1. 
Mer. 


Sept. Oc. Seren, 


o. 


o. 

Sc 2 ot. Oc. 


Mer. 


Mcr. Oc. 
o. 

Sept. 


Sept. Or. 
Se^it, Oc, 


Sept, 


Sept. Or. 

Sept. 
Sept. Oc. 


Mer. 


Mer. Oc. 
Mer. 


Sept. Oc. 

o. 


Nnbes. 

Fluvia. 

Nubes. 


O ^ 

Stat. bai*. 

T. R. 

IStat. bar. 

T. R. 

ci-2 

non cor- 

B.af- 

ad 0° R. 

aeri 

n ^ 

oft • 

. cn 

rectus. 

lix. 

reductus. 

exp. 


Obduct. 


Nub. & Pl. 


Pl. & Neb. 


Nubes. 

Seren. 


Serena. 


Pluvia. 


14 28 

13 28 
16 28 
17|28 
18!27 


Nubes. 
Nub. Pl. 


L. 

7,3 +8° 


1,3 


8,5 +4 


L. 

6,70 +6° 


6,98 

8,48 

11,49 

11,07 

6.05 
4,28 
6,18 

10,37 

8,57 

1,93 

5,97 

9,67 

5,08 

4,78 

9.05 
6,33 
7,83 

10,65 

11,92 

1,22 

1,12 

6,11 

3,19 

3,19 

2,39 

4,30 

0,50 


8,20 

8,00 

6,20 

8,30 

11,00 

11,70 

3,29 

6,57 

5,17 

7,37 

5,97 

4.77 
5,07 
3,87 

3.77 

2.77 


Ventus. 


Mei’. Oc. 
Sept. Or. 2. 


Or. 


Mer. Or. 


Or. 


2 . 


Sept. Or. 


Mer. 

Mer. (3r. 


JIer. 

Mer. Or. 3. 
Mer. 


Sept. 
Mer. Oc. 

Sept. 
Sept. Oc. 


Coeli 

facies. 


Obduct 

Nubes. 

Seren. 


Obduct 


Pluria. 


Nub. & pl' 
Pluvia. 
Obduct. 
Obd. &: pl ^ 
Nub. rf' 
Pluvia. 


Nub. & Pi 
Pluvia. 
Seren. 

Obd. & pl 

Seren. 


3. 


Sept, 

Sept. Oc. 


Or. 

Pluvia. 

Sept. 

Seren. 

— 

Nubeg. 

«... 

Pluvia. 

Sept. Or. 

Seren. 

Sept. 


Sept. Oc. 

Pruina. 

Sejit. 3. 

Seren* 

— 

Nubes. 

— • 

Nix. 

0. 

Pluvia. 

ept. Or. 2. 

Obduct 


Nubes 


l 


.4nnoU Septenihr, Hora observat. 9 a. m. 

Gelu noctur. dieb. 28-30. 

I 

Octohr, Hora observat, 9 a* t». 

Gelu noctur. dieU 1. 2. 


An-not. Augusi, Hora observat. 9 a. m. 


9 


17 


1824. Observationes Thorstensenii, 


s 

Ei, «6 

2 to 

Cq m. 

^ Ce 

Stat, bar. 
non cor- 
rectus. 

T. R.jStat. bar.lT.R. 
B.af-lad 0® R.l aeri 
£x. 1 reductus.! exp. 

Ventus. 

Coeli - 
facies. 

s. g 

0 - ? 

Mft S 

c » 

^ s?* 

Stat. bar. 

non cor- 
rectus. 

T. R. 
B.af- 
£x. 

Stat. bar. 
ad 0® R. 

reductus. 

T. lU 
• • » 
aeri 

exp. 

Ventus. 

Coeli 

facies. 

» 

Oct. 

p. 

L. 

P. L. 1 



Dec. 

P. 

L. 


P 

. L. 




19 

27 

9,1 

-f 3® 27 

8,87—2° 

Sept. Or. 

Nix.&cObd. 

6 

26 

7,5 

— 1^ 

26 

7,57 

— 3® 

Mer. Oc, 

Nix. 

20 

27 

10,4 

3 27 10,171 3 

Sept. 

Obduct, 

6 

26 

9,8 

1 

26 

9,87 

6 



2l 

27 

7,1 

3 27 

6,88H- 0 

Sept. Oc. 

Nubes. 

7 

27 

3,2 

1 

27 

3,27 

7 

Sept. 

Seren. 

22 

27 

9,3 

3 27 

ftW 2 


— 

8 

27 

5,7 

i 

27 

5,77 

4 

0 . 

M» 

23 

28 

2,2 

3 28 

1,97 — 4 

0 . 

Sere». 

9 

27 

6,2 

1 

27 

6,27 

3 

Mer, Oc. 


24 

28 

0,6 

3 28 

0,37 + 3 

Sept. 

— 

10 

27 

6,1 

1 

27 

6,17 

3 


Nix. 

25 

27 

9,2 

3 127 

8,97 — 2 

— 

— 

11 

27 

6,9 

i 

27 

6,97 

3 



26 

27 

7,1 

3 27 

6,88 1 

0 . 

— 

12 

27 

7,1 

1 

27 

7,17 

1 



27 

27 

8,3 

2 27 

8,15 5 



13 

27 

7,6 

1 

27 

7,67 

3 

Oc. 


28 

27 

10,1 

2 27 

9,95l 3 

Mer. Oc. 


14 

27 

8,4 

1 

27 

8,47 

4 

Sept. Oc. 

M. 

29 

27 

10,6 

2 27 

10,45| 3 

— 


15 

27 

9,2 

1 

27 

9,28 

6 



3u 

27 

9,0 

2 127 

8,851 4 

Sept. 

Seren. 

16 

27 

9,8 

1 

27 

9,88 

7 

_ 

Nix fic Ser. 

^ 3l 

27 

9,1 

2 |27 

8,951 4 

— 

— 

17 

27 

10,5 

2 

27 

10,65 

10 

Sept. Or. 

Nix.. 

^ov. 



1 

1 

■ 


18 

27 

10,1 

2 

27 

10,25 

7 

— 


1 

27 

7,1 

+2 27 

6,88 1— 3 

Mer. Oc. 3. 

Nix. 

49 

27 

9,3 

2 

27 

9,45 

6 

— 

...» 

2 

•27 

6,0 

1 27 

5,931 4 

Sept. 3 . 

— 

20 

27 

8,4 

2 

27 

8,55 

7 

— 


3 

27 

10,5 

1 l27 

10,421 6 

— 3. 

Seren. 

21 

27 

7,8 

2 

27 

7,95 

6 

Mer. Oc. 


4 

28 

0,0 

1 |27 

11,921 6 

— 3 . 


22 

27 

6,5 

2 

27 

6,65 

9 

— 


5 

28 

0,8 

1 128 

0,72 6 

— 2. 


23 

27 

9,4 

2 

27 

9,55 

12 

Sept. Oc. 

Seren. 

6 

27 

6,2 

1 |27 

6,13 + 0 

Or. 3 .; 

Nix. 

24 

27 

10,6 

2 

27 

10,75 

6 

Sept. Or. 

Nix. 

7 

27 

(hO 

1 |27 

5,931— 3 

— 3 . 


25 

27 

6,6 

2 

27 

6,75 

6 

Or. 3 . 


8 

27 

6,1 

1 127 

6,03j 4 

Sept. Or. 3. 

Ubduct. 

26 

27 

4,3 

2 

27 

4,45 

c 

— 

Obduct. 

9 

27 

6,5 

1 |27 

6,431 4 

Sept. 2. 

Sei*cu. 

27 

26 

7,8 

2 

26 

7,94 

4 

Mer. Oc. 

Nix. 

^0 

27 

6,8 

1 27 

6,73 5 

— 

— 

28 

26 

5,3 

2 

26 

5,44 

6 

_ 


ll 

27 

6,8 

1 27 

6,73| 4 

— 

— 

29 

26 

9,6 

2 

26 

9,74 

4 

Or. 3- 


12 

27 

6,5 

1 27 

6,43 4 

0 . 

Nix. 

30 

27 

1,6 

2 

27 

1,75 

4 



13 

4 4. 

27 

7,5 

1 27 

jd 1 nrv 

7,43 3 

/A fy 

Mer,Oc.&S,3. 

Seren. 

Nix. 

31 

27 

4,3 

2 

27 

4,45 

9 

— 3 . 

— 

At* 

15 

27 

27 

9,0 

9,7 

X |z/ 

0 1*27 

9^22| / 
9,701 8 

Sept. 3 . 
9 

1825. 







16 

27 

B,9 

0 27 

& 90 I 6 

Mer. Oc. 


Jan. 









17 

27 

8,5 

0 27 

8,50 8 

Sept. 2. 

Seren. 

1 

27 

5,1 

—2 

27 

5,25 

—10 

Or, 2* 


18 

27 

8,5 

— 1 27 

8,57 9 

A 

— 2. 


2 

27 

6,3 

2 

27 

6,45 

5 

Sept. Oc. 2. 

Nix. 

19 

27 

7,4 

1 27 

7,47l 10 

Or. 2. 


3 

27 

6,7 

2 

27 

6,85 

12 

Sept. Or, 2- 

— 

20 

27 

8,5 

1 27 

8,57 2 

— 3 . 

Obduct. 

4 

27 

7,3 

2 

27 

7,45 

8 

Or, % 

Pluvia. 


27 

9,9 

-fo 27 

9,90H- 4 

— 3 . 


5 

27 

7,1 

+0 

27 

7,10 

4- 5 

Mer. Or. 

— 

22 

27 

9,9 

0 I27 

9,90 3 

— 3 


6 

27 

9,5 

0 

27 

9,50 

4^ 

Mer, 

— 

23 

27 

10,8 

0 I27 

10,80 — 2 


Soren. 

7 

27 

9,3 

0 

27 

9,30 

5 

— 


24 

27 

11,3 

0 27 

il,30| 3 

0 . 


8 

27 

8,9 

0 

27 

8,90 

5 

— 


25 

27 

11,8 

0 27 

1 1,80 4 

u. 


9 

27 

9,0 

0 

27 

9,00 

4 

— 

Pl. & Neb. 

26 

27 

11,9 

0 j27 

11,90 4 

0 . 


10 

27 

8,7 

1 

27 

8,63 

4 

— 


2? 

27 

10,3 

0 127 

i0,30| 5 

0. 


11 

27 

8,6 

1 

27 

8,53 

4 

— 


1 28 

27 

8,5 

0 27 

8,50] 8 

Sept. 3 . 


42 

27 

8,7 

1 

27 

8,63 

5 

— 


i 29 

27 

9,8 

0 J 27 

9.8OI 7 

A 

— 3 


13 

27 

6,1 

1 

27 

6,03 

21 

Mer. Oc. 3. 

PI.&Grand. 


27 

10,7 

0 27 

10,701 4 

— 3 . 


14' 27 

1,3 

1 

27 

1,23 

2 

— 3. 

Nix. 

Ooe. 



1 

1 



15 

26 

9,5 

1 

26 

9,43 

— 4i 

1 — 3 . 


1 

27 

11,1 

—1 27 

11,18 — 6 

Sept. 3. 

Seren. 

16 

26 

9,7 

1 

26 

9,63 

4 

- 8. 


2 

27 

11,5 

1 27 

11,58 9 

— 3 . 


17 

26 

11,8 

0 

26 11,80 

7 

Sept. Oc. 2. 

Seren, 

3 

27 

8,7 

2 27 

8,85 10 



18 

27 

6,5 

— 1 

27 

6,57 

10 1 

1 Sept. 3. 

Nix, 

4 

26 

9,9 

1 l26 

9 , 97 '+ 0 

Mer. Oc. 


1 
















AnnoU Januar. 

Hora 

observat. 

9 a. 

m. 



Vesper, diei 4.-}“ 2® 

J^opemhr, Hora observat. 9 a. m. Diei 18 hora 9% p. m. vehem, terrae motus. 

Decemhr. — _ 9 — Bar. 27'^ 10'" (non cor.) 


Z 


18 

1825. 


Observa tion es Thorstensenii. 


Mensis 

et dies. 

Stat. bar. 
hon cor- 
rectus. 

T. R. 
B.af- 
iix. 

Stat. bar. 
ad 0® R. 
reductus. 

T. R. 

aeri 

exp. 

Ventus. 

Coeli 

facies. 

Mensis 

et dies. 

Jau. 

P. 

L. 


p. L. 




Mart. 

49 

28 

0,9 

— 1° 

28 

0,98 

—9° 

Sept. 2. 

Seren. 

6 

20 

28 

6,2 

4 

28 

6,51 

4 

01, & Nix. 

7 

21 

27 

8,8 

1 

27 

8,87 

+0 

Mer. Oc. 2. 

8 

22 

27 

10,2 

1 

2,7 

10,28 

0 

— 

Neb.& Nix. 

9 

23 

27 

8,0 

1 

27 

8,07 

0 

Mcr. 

10 

24 

27 

2,2 

1 

27 

2,27 

—5 

Mer. Oc. 2. 

Nix. 

11 

25 

27 

4,4 

1 

27 

1,47 

6 

— 

— 

12 

26 

27 

3,2 

1 

27 

3,27 

4 

M.Or&M.Oc. 

_ 

13 

27 

27 

3,7 

1 

27 

3,77 

4 

Mcr. Oc. 

— 

14 

28 

27 

1,2 

1 

27 

'J,27 

3 

— 

— 

15 

29 

27 

3.7 

1 

27 

3,77 

6 

Sept. Oc. 

% 

16 

30 

27 

5,1 

1 

27 

5,17 

8 

Sept. Or. 


17 

31 

27 

1,9 

2 

27 

2,05 

12 

S.Or.&M.Or. 

— 

18 

Feb. 

1 







19 

27 

10,6 

—2 

27 

10,75 

—14 

S. Or;M. Or; ) - 
M.Oc; S. Or. j**- 

Nix. 

20 

21 

2 

27 

6,2 

2 

27 

6,35 

16 

— 

— 

22 

3 

27 

9,7 

2 

27 

9,85 

11 

Sept. Or. 

— 

23 

4 

28 

1.8 

2 

28 

1,95 

11 

— 

— 

24 

5 

28 

3,5 

2 

28 

3,65 

10 

Sept. Oc. 

Seren. 

25 

6 

27 

5,1 

1 

27 

5,17 

-{-0 

Mer. Or. 3. 

Nix. 

26 

7 

27 

2,8 

1 

27 

2,87 

— 1 

Mer. Oc. 2. 

— 

27 

8 

27 

3,6 

1 

27 

3,67 

+0 

— 2. 

— 

28 

9 

27 

3,8 

1 

27 

3,87 

— 1 

— 2. 

— 

29 

10 

27 

8,4 

1 

27 

8,47 

-fo 

Mer. Or. 2. 

Obduct. 

30 

11 

28 

2,6 

1 

28 

2,68 

—0,5 

Mer. Oc. 

Nix. 

31 

12 

27 

11,7 

1 

27 

11,78 

+0 

Or. 3. 

■ — 


13 

27 

8,5 

1 

27 

8,57 

3 

— 2. 

Pluvia. 

Apr. 

1 

14 

27 

9,6 

1 

27 

9,68 

—2 

Mer. Oc. 

Nix. 

15 

27 

7,4 

1 

27 

7,47 

+0,5 

Or. 3. 

PJ. & Nix. 

2 

16 

27 

7,3 

1 

27 

7,37 

0 

Mer. Or. 3- 

Pluvia. 

' 3 

17 

26 

9.9 

1 

26 

9,97 

—3 

Mer. Oc. 3. 

Nix. 

4 

18 

27 

7,4 

1 

27 

7,47 

3 

Sept- Oc. 

Nubes. 

5 

19 

26 

11,1 

1 

26 

11,17 

+2 

Mer. Or. 3- 

Pluvia. 

6 

20 

27 

10,9 

+0 

27 

10,90 

— 1 

Mer. 

Nebula. 

7 

21 

27 

10,0 

0 

27 

10,00 

+2 

3. 

Pluvia. 

8 

22 

27 

4,1 

0 

27 

4,10 

2 

Or. 3. 

— 

9 

23 

27 

6,5 

0 

27 

6,50 

0 

Oc. 

Nebula. 

10 

24 

27 

4,3 

0 

27 

4,30 

2 

Or. 2 

Pluvia. 

11 

25 

27 

8,8 

0 

27 

8,80 

0 

— 

Nebula. 

12 

26 

27 

5,7 


27 

5,70 

— 1 

Mer. 

Nubes. 

13 

27 

27 

3,2 

—0,5 

27 

3,24 

3 

Or. 2. 


14- 

28 

27 

3,0 

— t 

27 

3,07 

6 

Sept. Or. 2. 

Nix.&Obd. 

15 










16 

Mart.] 








17 

1 27 

^0,6 

+0 

27 

3,60 

—5 

Sept. 3 

Nix. 

18 

2 27 

4,3 

0 

27 

4,30 

4 



19 

3 ‘27 

8,0 

0 

27 

8,(:0 

2 

Sept. 3. 

Seren. 

20 

4 27 

10,1 

1 

27 

10,02 

0 

Sept. Or. 2 
Mer. 3. 

Nubes. 

5 

27 

1,6 

0 

27 

1,60 

+1 

Pluvia. 



Stat. bar. 
lion cor- 
rectus. 

T. R. 

B.af- 

fix. 

Stat. bar. 
ad 0^ R. 
reductus. 

T. R. 
« « • 
aen 

exp. 

1 Ventus. 

P. 

L. 


P 

. L. 



27 

5,3 

_J_10 

27 

5,23 

+4° 

Mer- Or. 

27 

2,7 

0 

27 

2,70 

1 

Mer.&M. Oc. 

27 

0,9 

1 

27 

0,83 

— 1 

Mer. Oc. 3. 

27 

1,6 

1 

>7 

1,53 


— 3. 

27 

8,9 

1 

27 

8,83 

+2 

— 3. 

27 

8,7 

2 

27 

8,55 

3 

— 3. 

27 

9,1 

3 

27 

8,87 

3 

— 3. 

27 

8,7 

3 

27 

8,48 

4 

— 3. 

27 

4,4 

3 

27 

4,18 

4 

Mcr. 2- 

27 

8,8 

3 

27 

8,58 

4 

Mr.&M.Oc.2. 

27 

4,4 

3 

27 

4,18 

4 

Mer. 3- 

27 

8,8 

3 

27 

8,58 

4 

— 3- 

26 

8,6 

4 

26 

8,31 

4 

Mr.&M.Or.2. 

27 

4,5 

4 

27 

4,20 

4 

Mer. 2. 

27 

10,3 

4 

27 

10,00 

5 

— 2. 

27 

1(',8 

4 

27 

10,50 

5 

Mer. Oc. 

28 

1,1 

4 

28 

0,80 

5 


28 

2,1 

4 

28 

1,80 

5 

Sept. 2. 

28 

4,5 

4 

28 

4,19 

— 5 

— 3. 

28 

3,5 

2 

28 

3,35 

3 

Sept. Or. 

27 

9,0 

1 

27 

8,92 

2 

Mer. Or. 2. 

27 

9S 

1 

27 

9,5-|”p0 

Mcr. Oc. 3. 

27 

9,4 

1 

27 

9,32 

0 

Mer. 2. 

27 

9,9 

1 

27 

9,82, 

1 

Mer. Oc. & 3- 

28 

4,4 

2 

28 

4,25 

2 

Mer. 2- 

28 

4,7 

3 

28 

4,47 

4 

Mer. Or, 

28 

1,6 

4-3 

28 

1,37 

i+2 

Mr.&Mr. Oc. 

27 

8,1 

2 

27 

7,93 j 

1 

Mer. Oc. 3. 

27 

6,2 

2 

27 

6,05 

-2 


27 

4,7 

2 

27 

4,55 

3 


27 

3,9 

1 

27 

3,83 

4 

— 

27 

4,4 

1 

27 

4,33 

4 


27 

5,3 

1 

27 

5,23 

3 


27 

6,1 

1 

27 

5,03 

5 

— 3. 

27 

6,8 

1 

27 

6,73 

4 

— 3. 

27 

7,5 

1 

27 

7,43 

2 

— 3. 

27 

10,8 

1 

27 

10,72 

4 

Sept. 2. 

28 

3,2 

1 

28 

3,12 

3 


27 

9,7 

0 

27 

9,i0 

4 

Sept. Or. 2. 

28 

4,3 

0 

28 

4,30 

4 


27 

11,6 

0 

27 

11,60 

5 

Sept, 3. 

27 

11,9 

0 

27 

11,90 

4 

— 3. 

28 

0,9 

1 

28 

0,82 

3 

Sept. Oc. 

28 

1,4 

1 

28 

1,32 

4 

— 

28 

2,3 

1 

28 

2,22 

3 


28 

0,6 

1 

28 

0,52 1 

2 

— 


Coeli 

facivs^ 


Sereii 

Nix. 


PJuvia 


Nubes. 

Nebula* 


Seren 


Pluvia 


Nix. 


Seren 


Seren. 


uipriL Hora obsei‘vat. 9 a. m. dieb. 1-21 

— — 8 — — 22-30.. 


^nnot. Januarii. Xyic 21: noctu duo leves terra? motus. 
Februar & Mari* Hora observat. 9 a. m. 


i 


1825. Observationes 


§ 

Stat 

. Bar. 

T. R. 

IStal 

bar. 

T. R. 


Coeli 

Cb I 

non 

cor- 

II. af- 

ad 

o 

o 

• 

• • • 
aeri 

Ventus. 

facies» 

Ca «S 

• S* ] 

rectus. 

fix. 

reductus. 

exp. 


Apr. 

p. 

L. 


P. 

L. 




21 

28 

0,4 

-j-i° 

28 

0,32 

+.1° 

Sept. Oc. 


22 

28 

3,7 

1 

28 

3,62 

2 

— 


23 

28 

3,9 

2 

28 

3,75 

2 

— 


24 

28 

4,5 

2 

28 

4,35 

2 

— 


25 

28 

4,9 

2 

28 

4,75 

2,5 

— 


26 

28 

5,3 

2 

28 

3,15 

2 



' 27 

28 

6,1 

2 

28 

3,95 

2 

— 


28 

28 

6,2 

2 

28 

6,05 

2 

Or. & S. Or. 

Seren. 

29 

28 

4,7 

2 

28 

4,55 

3 

Mer. 

Nubes. 

^laj. 

28 

2,3 

3 

28 

2,07 

3 

— ■ 

Seren. 

1 

28 

2,1 

4-3 

28 

1,87 

+3 

Mer. 

2 

28 

2,7 

3 

28 

2,47 

3 

Sept. Or. 


3 

28 

2,8 

3 

28 

2,57 

3 

- — 

■ — 

4 

28 

3,4 

3 

28 

3,17 

3 

_ 

— 

5 

27 

11,7 

3 

27 

11,47 

3 

Or. 

Nubes. 

6 

27 

10,4 

3 

27 

10,17 

3 

— 


7 

27 

10,9 

3 

27 

10,67 

3 

Sept. 

Seren. 

8 

27 

10,8 

3 

27 

10,57 

3 

Mer. Or 

N ubea. 

9 

27 

11,3 

3 

27 

11,07 

4 

— 2. 

Nebula. 

10 

128 

0,8 

3 

28 

0,57 

4 

— 3. 

— 

ll 

28 

2,2 

4 

128 

1,90 

5 

Or. 3. 

Nubes. 

12 

28 

24 

4 

28 

1,80 

5 

Sept. Or. 

Obduct. 

13 

28 

4,2 

4 

28 

3,89 

6 

Mer. 2. 

_ 

14 

28 

4,3 

4 

28 

3,99 

5 

Mer. Or. 3. 

Pluvia. 

15 

28 

1,0 

3 

28 

0,62 

6 

— 2. 

Nubes, 

16 

28 

0,2 

5 

27 

11,82 

6 

Mer. Oc. 

— 

17 

23 

2,0 

6 

28 

1,62 

6 

Mer. Or. 

— 

18 

27 

10,2 

6 

27 

9,82 

6 


_ 

19 

28 

2,0 

6 

28 

1,54 

8 

— 2. 

PI. & Obd 

20 

28' 

4,6 

6 

28 

4,04 

8 


Nebula. 

21 

28 

3,9 

6 

28 

3,44 

8 

Sept. Oc. 


22 

28 

4,1 

7 

28 

3,56 

9 

S.Oc.&M.Oc. 


23 

28 

4,4 

8 

28 

3,79 

8 

_ 


24 

28 

4,3 

7 

28 

3,96 

6 

Sept. 

Seren. 

25 

28 

2.2 

8 

28 

1,59 

8,5 

Oc. 

Obd. & Pl 

26 

28 

2,5 

8 

28 

1,89 

9 

0 . 

Seren. 

27 

28 

2,7 

8 

28 

2,09 

9 

o. 

Nubes. 

28 

28 

2,2 

8 

28 

1,59 

8 

Sept. 

Seren. 

29 

28 

2,2 

8 

28 

1,59 

9 

Mer. Or. 

Pl. & Neb 

30 

28 

0,0 

8 

27 

11,40 

9 

— • 

«-i 


27 

8,2 

8 

27 

7,60 

8,5 

Sept. 2. 

Nubes. 

1 

27 

5,9 

4*8 

27 

5,31 

+9 

Sept. 2. 

Neb. & Pl 

2 

27 

7,5 

6 

27 

7,05 

5 

— 3. 


3 

27 

9,3 

6 

27 

8,85 

4 

— 3. 


4 

27 

9,5 

5 

|27 

9,12 

3 

— 3. 



'^^nnoi, Maj» Hora otservat. 8 a. m. 

Diei 31 bora 10 vcsp. 4* 3°- 
Junii» Hora observat, 8- a. m. 

Gelu noctur. die 3» —1®. 


19 

Thorstensenii. 


% S IStat. Bar. 
&§ Inon cor- 

C 00 1 

« w* 1 rectus. 

T. R. 
B.af- 
lix. 

Stat, bar.l 
ad 0° R. 

reductus.] 

T. R. 

aeri. 

exp. 

Ventus. 

> 

Coeli 

facies. 

fun. 1 P. 

L. 


P. 

. L. 




5 27 

11,0 

-}-5° 

27 

10,62 

4 - 6 ° 

Sept. 2. 


6 27 

5,9 

5 

27 

5,53 

3 

— 2 . 


7 27 

3,2 

5 

27 

2,83 

1 4 

— 2 . 


8 27 

5,2 

5 

27 

4,83 

4 

— 2. 


9 27 

6,2 

6 

27 

5,83 

6 

Sept» Or. 2. 


10 27 

9,3 

8 

27 

8,70 

ll 

— 2 . 


11 27 

8,7 

9 

27 

8,03 

10 


Nub. & Pl. 

12 27 

11,0 

9 

27 

10,32 

11 

0 . 

Nebula. 

13 27 

10,2 

10 

27 

9,45 

10 

Mer. Or. 

Neb. & Pl. 

14 27 

10,5 

10 

27 

9,75 

10 


Obduct. 

15 27 

10,8 

10 

27 

10,05 

9 


Nub. & Pl. 

16 28 

2,9 

10 

28 

2,14 


Mer. 

Pl. & Neb. 

17 28 

3,5 

9 

28 

2,81 

8 

— 

— 

18 28 

3,4 

10 

28 

2,64 

10 

Oc. 

Nubes. 

19 28 

3,5 

10 

28 

2,74 

11 

Sept. Oc. 

Seren. 

20 28 

4,1 

10 

28 

3,34 

11 


— 

21 27 

11,2 

10 

27 

10,45 

10 

M.Or.&S.Oc. 

Nubes. 

22 28 

0,2 

10 

27 

11,44 

10 

Or. 

Pi. & Neb, 

23 28 

0,4 

10 

27 

11,64 

12 

Sept. Oc. 

Seren. 

24 28 

1,5 

10 

28 

0,74 

12 

— 


25 28 

1,7 

11 

28 

0,87 

12 

. — 

— 

•26l28 

2.2 

11 

28 

. 1,36 

13 

■ — 


27 28 

0,6 

11 

27 

11,77 

13 

— 

_ 

28 27 

11,5 

11 

27 

10,67 

12 

— 

— 

29 27 

11,9 

11 

27 

11,07 

10 

— 2 . 

— 

30 28 

0,8 

11 

27 

11,97 

13 

mmtm 


Jul. 1 

1 28 

1,6 

4-11 

28 

0,77 

-1-13 

Sept. 

Seren, 

2 27 

10,7 

11 

27 

9,87 

12 

!Mer. Or. 

Pl. & Neb. 

3 27 

11,4 

11 

27 

10,57 

12 

Sept. Oc. 

Seren. 

4 28 

1,1 

11 

28 

0,27 

11 

Mer. Or. 

Pluvia. 

6|28 

1,3 

11 

28 

0,47 

12 

— 

Nubes, 

6 28 

1,4 

11 

23 

0,57 

12 

— 2 . 

Pluvia. 

7 28 

0,7 

11 

27 

11,87 

12 

— 2. 


8 28 

1,6 

11 

28 

0,77 

12 

Mer. 

Pl. & Nub. 

9 27 

3,1 

11 

27 

2,29 

12 



10 27 

1,0 

11 

27 

0,20 

13 

— 


11 28 

iA 

11 

28 

0,57 

12 

Mer. Or. 

Nubes. 

12 28 

0,1 

11 

27 

11,27 

12 

Sept. Oc. 


13 27 

10,6 

11 

27 

9,77 

14 

— 


14 27 

8,1 

12 

27 

7,20 

15 

— 


16 27 

4,3 

10 

27 

3,56 

10 

Mer. Oc. 

Obduct. 

16 27 

3,1 

11 

27 

2,29 

12 

_ 

Pluvia. 

17 27 

7,8 

11 

27 

6,98 

9 

— 

_ 

18128 

0,0 

10 

27 

11,24 

11 

— 


19 28 

5,0 

10 

28 

4,23 

11 

Mer. 


20 28 

6,2 

11 

28 

5,35 

13 

Sept. Oc. 


21 28 

6,3 

11 

28 

6,45 

13 

_ 


22 I 28 

6,3 

12 

28 

5,38 

14 

— 



AnnoU Julii» Hora observat. 8 a, m. 




20 


1825. 


R g 


ti 


K a 


n en 
P 50 


Jul. 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
Aug. 

1 


Stat. baF. 
uon cor- 
rectus. 


P. 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
27 
27 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 


27 

27 
27 
27 
27 
27 
27 

27 

28 
10|28 
41 27 
12127 

13 27 

14 27 
4.5 28 
16127 

17 27 

18 27 

19 27 
20|27 

21 27 

22 27 

23 27 
24r28 

25 [28 

26 28 

27 27 

28 27 

29 27 

30 27 

31 27 
Sept. I 

1 27 

2 27 

3 28 

4 28 

5 27 

6 27 

7 27 


L. 

4,6 

43 

4,0 

1,5 

1^4 

24 

11,4 

10^9 

93 


T. 11. 
B.af- 
fix. 


Stat. bar. 
ad 0° R. 
reductos. 


-{- 12 “ 
42 
12 
42 
12 
12 
12 
42 
12 


83 

84 

7.4 

6.4 

93 

10.7 
83 
93 
03 
03 
8,1 
63 
73 

11,0 

0,0 

11,1 

10.4 

113 

8,6 

11.7 

11.5 

9.4 
83 
0,0 
13 
13 

11,9 

8,7 

9.0 
23 

7.0 


P. 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

27 

27 

27 


L. 

3,68 

3,38 

3,08 

0,59 

0,49 

1,19 

10,50 

10,00 

8,90 


T. R 
« • • 
ae¥i 

exp. 


-1-13“ 

13 

14 

13 

14 
14 
14 
14 
14 


+12 
12 
11 
10 
10 
10 
10 
8 
8 
8 
8 


9 

10 

9 

9 

8 

8 

8 

9 

9 

13 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 


10,1 

113 

43 

2,4 

73 

83 

7,3 


+ 9 
9 


9 

9 

9 

9 

9 


27 

27 

27 

27 

27 

27 

'27 

127 

27 

27 

27 

i27 

27 

27 

27 

i27 

27 

27 

27 

27 

27 

!27 

l27 
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24 

28 

2,2 

4 

28 

1,90 

4 

Neb. Pl. 

25 

28 

3,7 

4 

28' 

3,39 

4 

— 

26 

28 

3,0 

4 

28 

2,69 

2 

PJ. Sc Obd 

27 

28 

3,8 

3 

28 

3,57 

1 

Nubes. 

28 

28 

2,9 

5 

28 

2,52 

3 

_ 

29 

28 

2,0 

5 

128 

1,62 

6 

— * 

30 

28 

1,6 

5 

28 

1,22 

6 

Pluvia. 

31 

28 

2,2 

4 

28 

1,90 

2 

Obduct. 

Pluvia. 

Nov* 

1 

27 

10,1 

+-4 

27 

9,80 

-hi 

_ 

2 

27 

4,3 

4 

27 

• 4,00 

3 

Seren. 

3 

27 

6,4 

4 

27 

6,10 

3 

Obd. PI. 

4 

27 

9,6 

— 1 i 

27 

9,68 

—5 

Pluvia. 

6 

28 

3,7 

-f-O 

28 

3,70 

7 

— 

6 

28 

2,9 

1 

28 

2.82 

+-0 

Seren. 

7 

27 

11,3 

3 

27 

11,07 

4 

— 

8 

27 

10,0 

6 

27 

9,55 

6 

Obduct. 

9 

28 

0,6 

6 

28 

0,15 

4 

Seren. 

10 

27 

5i7 

5 

27 

5,33 

4 

— 

11 

27 

7,1 

6 

27 

6,73 

5 

Pluvia. 

12 

27 

4i7 

5 

27 

4,33 

4 

Obd. & Pl. 

13 

27 

2,6 

4 

27 

2,3 L 

2 

Nix. & Pi. 

14 

27 

6,4 

3 

27 

6,18 

1 

— 

15 

27 

41,9 

3 

27 

11,67 

1 


16 

28. 

6,4 

3 

28 

6,17 

1 

Pluvia, 

17 

27 

9,1 

3 

27 

8,87 

3 

Nubes. 

18 

27 

11,6 

3 

27 

1 1,37 

2 

Pluvia. 

10 

27 

9,4 

3 

27 

9,17 

1 


20 

28 

9,0 

0 

28 

9,00 

—5. 

Seren. 

21 

28 

6,5 

0 

28 

6,50 

-|-*2 


22 

28 

2,1 

0,5 28 

2,06 

— 1 


23 

27 

11,0 

0,5 

27 

10,96 



24 

27 

8,3 


27 

8,08 

3 


25 

27 

8,1 

3 

27 

7,88 

3 

Obd, & PJ. 

26 

27 

6,0 

4 

27 

5,70 

5 

— 

27 

27 

5,5 

4 

27 

5,20 

4 

Seren. 

28 

27 

4,6 

3 

27 

4,38 

1 

Pluvia. 

29 

27 

4,2 

1 

27 

4,13 



30 

27 

4,1 

1 1 

27 

4,03 

2 
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Ventus, 


Sept. 3. 
— 3. 

o. 

Or, 3. 
I^Ier. Or. 
Mer. Oc. 
Sept. Or. 
Or. 


Coeli 



Nube3 


o. 

o. 

o. 

Oc, 

Mer. Oc. 
Oc. 
Or. 


Oc. 

Mer. Oc. 


Sept. 

— 2 . 
Or. 3. 


Obduct 


Pluvia- 

Nube^. 

Obduct 


NubeS' 

Obd. & 


Mer, Oc. 


2^ 


Sept. 
Sept. Oc. 
Oc. 

Sept. Or. 2 
Mer. Oc. 
Sept. Oc. 2 
Oc. 


o. 

o. 

o. 


o. 

Mer. Or. 2. 
Sept. Or. 
Or. 

Sept. 

— 2 . 


Pluvia* 

Obduci* 

Obd.&Nii' 

Nub.Sc 

Sereii. 

Nix. 

Nubes* 


Pluvia* 
Obduci- 
Pluvia- ^ 

Nix. 

- i: 

Obduct- 

Seren* 

Nebula- 


Nix. & P*' 
Sei eU..* 
Obdud- 
Nebula* 


Neb. & P' 
Pluvia* 


Nebula* 
PJ. & 
Seren* 


AnnoU Novhr^ Hora observat. 9 a. m. 


I 


29 


Observationes Tliorstensenii. 


Stat. Bar. 
noii cor- 
rectus. 


T. R.lStat. bar. 
B.at- ad 0° R. 
lix. Ireductus. 


9Q. 


P. L. 


P. L. 




6,5 -1-0° 27 
0 27 


0 27 
0 26 
0 26 
0 27 

0 27 


6.50 
7,40 

10,73 

8,43 

2.50 
10,10 
lt,30 

4,10 


4-0 [26 
0 26 
0 27 
0,5 26 
0 27 

0 26 
0 26 


10 , 04-0 26 

8,3 — 0,5)26 

6,9 1 1 

7,5 1 

10,0 4-0 |27 




4-0 27 
— 1 27 
1 27 

4-0 27 
0 28 


Decembr. Hora observat. 9 «• m. 
Januar. — — 9 


T. R. 


Coeli 

• • • * 

aeri 

Ventus. 

facies. 

exp. 



—1° 

Sept. 3. 

Seren. 

2 

Or. 2. 

Nubes. 

4-3 

Mer. 3 . 

Nix. 

—l 

Oc. 

2 

Mer. Oc. 

— 

1 

— 


l 

Or. 

Nubes. 

1 

0. 

Obd.&Nix 

4 

Sept, 2. 

Seren. 

4 

— 2 . 


5 


Obduct. 

-f-2 

1 

Sept. Or. 2. 
Or. 2. 


1 

— 

Obd. Pl. 

1 

Mcr. Oc. 

Obduct. 

0 

Or. 3. 

Nix. 

0 

Mer. Oc. 

N ubes. 

—i 

Sept. 2. 

Seren. 

1 

— 2 . 

2 

— 2 . 


6 



4 



2 

3 

— 2 . 

Obduct. 

4-0 

Mer. Oc. 

Nix. 

4-4 

Mei’. 3 

pluvia. 

5 

^ . 3 . 

•w 

2 

Mer. Oc. 

— 

1 

Or. 2. 

_ 




—2 

Sept. 

Seren. 

2 

Nix. 

3 


Seren. 

2 

Sept. Oc. 

Obduct. 

-f-i 

Or. 

— 

3 


— 

‘ 0,5 


— 

l 2 


— 

> 5 

Mer. Or. 3. 

Obd. £c PL 

) 3 

Or. 

Nubes, 

5 —i 

Sept. Or. 


) -|-0 

Sept. 

Seren, 

l —3 

0. 


5 2 

0. 

Nebula. 

14-1 

Or. 

Pluvia. 

) —1 

Sept. Or. 

Seren. 




/ 


Mart 


Stat. Bar. 

non cor- 
rectus. 

T. R 
B.al- 
fix. 

P. 

■28 

L 

0,3 

4-0° 

27 

9,2 

1 

26 

10,0 

1 

27 

3,6 

1 

27 

0,1 

1 

27 

3,0 

1 

27 

5,5 

1 

27 

2,5 

1 

27 

0,2 

1 

■27 

5,1 

0 

27 

6,0 

0 

27 

5.4 

0 

27 

1,3 

1 

27 

0,0 

0 

26 

11,1 

0 

26 

9,0 

4-0 

27 

6,8 

0 

27 

1,1 

1 

27 

3,9 

0 

27 

6,3 

1 

27 

3,6 

1 

27 

2,4 

1 

27 

6,0 

— 1 

27 

6,1 

0,5 

1 27 

4 , 04-2 

27 

5,1 

—2 

27 

1,7 

4-2 

27 

1,8 

3 

27 

3,8 

3 

27 

6,9 

3 

27 

2,4 

2 

27 

5,8 

2 

27 

7,8 

1 

27 

7,7 

1 

) 27 

9,5 

1 

28 

0,1 

0 

5 27 

11,5 

— 1 

1 27 

■ 7,4 

1 2 

t 27 

2,3 

1 

i 27 

3,2 

1 

t 27 

4,5 

1 

^ 27 

4,0 

+1 

! 27 

10,2 

2 

1 27 

8,5 

2 

28 

2,8 

4-5 

1 28 

1,7 

5 

28 

i,t 

5 



Ventus. 


L. 

0,301— i'' 

9,12 4-3 

9,931 2 
3,53 
0,03 
2,93 
5,43 
2,4'3 
0,13 

5,10|-1 
6,00 2 
5,40 [4-2 

1.23 4 

0,00 0 

11, 10 1—0,5 

9,00 4-0 
6,80—1 
1,03)4— t . 

3,90 0 

6.23 2 

3,53 2 

2,33—1 
6,07 1 

6,14 1 

3,85 4-4 
5,25—3 
1,55 4-3 
1,581 5 

3,58 
5,68 
2,25 
5,65 


11,58 
7,55 
2,37 
3,27 

4,57)4-1 

3,93—3 
10,05 4-2 
. 8,351 3 


28 2,42 4-5 

5 
5 


28 4 ,32 
28 0,72 


Coeli 

facies. 


Scpt. 

Or. 

Sept. Or. 
Mcr. Or. 

Sej)t, Or. 

Or. 2. 
Mcr. Or. 
o. 

jMei'. Oc. 

Mcr. 3. 
Mcr. Oc. 
Or. 3. 

o. 

Or. 

o. 

Sept. Oc. 
Mcr. Or 3 . 
Mcr. Oc. 

Mcr. Or. 2- 
Mcr. Oc. 
Mcr. 

Mcr. Or, 
o. 

Scj)t. 3. 
Mer. Or. 3. 

— 2 . 
'Sept. Or. 
Mer. 

Or. 3. 

— 3- 

— 3. 

— 3. 

— 2 . 

2 . 

Sept. Or. 2. 
— 2. 
Or. 3 
Sept. Or. 3. 
— 2 . 
— 2 . 
o. 

Mer. Or. 3. 


Seren. 
Obciuct. 

Obd. 6c Pl 


Nubes. 
Obd. 6c P]. 

Nubcfi. 

Nix. 


Pluvia. 


Obduct. 


PI.& Neb. 

Obd uct. 
Pluvia. 
Nix. 

NeLuln. 

Nix. 

Nix.ik Obd. 
Neb.&c N ix. 
Nix &c Nub. 

Pluvia. 
Pl. U Nub. 

PI. & Nub. 
Pluvia. 
Nubes. 


Seren. 


Nubes. 

Obduct. 

Nubes. 

Seren. 

Pl. & Nix. 

Obduct. 
Neb. 6c PL 


Annota Fehruar» Hora observat. 9. a- na. 

Die 10 p. m. Bar. 26" 10"' Tbef 0° 

Martii, Hora observat. 9 ni. 


4 


30 


1828. 


Observationes Thorstensenii 


1£ 


^ g 

s 

♦ co 

Stat, bar* 
nou cor- 
rectus. 

T. R. 
B.nf. 
fix. 

Stat. bar. 
ad 0° R. 

reductus. 

T.R. 

aeri 

exp. 

Ventus. 

Coeli 

facies 

• 

Mensis 

et dies. 

Stat. bar. 
non cor- 
rectus. 

T. R. 
B.af. 
ilx. 

Stat. bar. 
ad 0° R. 

reductus. 

T. R. 

• » • 

aeri 

exp. 

Ventus. 

Mart. 

P. 

L. 


P. L. 




Apr. 

P. 

JL. 


P 

. L. 



4 

28 

1,8 

4-4° 

28 

1,50 

+1° 

Sept. 

Seren. 

23 

27 

9,0 

4-5“ 

27 

8,63 

4-7“ 

Sept Or. 2. 

. 6 

28 

5,9 

4 

28 

5,59 

—2 


— 

24 

•27 

8,5 

5 

27 

8,13 

5 


6 

27 

4,2 

4 

27 

3,90 

-H 

Mer. 

Pluvia, 

25 

27 

7.4 

4 

■'7 

7,10 

3 

— 2. 

7 

27 

2,1 

4 

27 

1,81 

0 

Mer. Oc. 3- 

Nix. 

26 

27 

2,1 

4 

27 

1,81 

1,5 

Or. 3. 

8 

27 

4,7 

4 

27 

4,40 

—2 

— 3. 

— 

27 

27 

0,8 

4 

27 

0,31 

0,5 

— 3» 

9 

27 

4,5 

3 

27 

4,28 

3 

— 2. 

Nix & Nub. 

28 

27 

0,7 

4 

27 

0,41 

5 

— 

10 

27 

5,9 

2,5 

27 

5,71 

3 

— 2. 

— 

29 

27 

5,9 

4 

27 

6,60 

3 

Mer. Oc. 2. 

11 

27 

8,0 

2 

27 

7,85 

3 

Sept. Or. 

Obduct. 

30 

27 

9,1 

5 

27 

8,73 

6 

— 

12 

27 

5,1 

1 

27 

5,03 

2 

o. 

— 

Mai. 








13 

27 

4,9 

1 

27 

4,83 

2 

Oc. 2- 

Nubes. 

1 

27 

9,1 

4-5 

27 

8,73 

+7 

Mer Oc. 

1-t 

27 

41,0 

1 

27 10,92 

1 

O. 

Obduct. 

.2 

27 

11,3 

5,5 

27 

10,89 

8 

Or. 2- 

15 

27 

11,5 

1 

27 

11,42 

+1. 

Sept. Or, 

Nubes. 

3 

27 

9,2 

6 

27 

8,75 

7 

— 3. 

16 

27 

6,3 

4 

27 

6,00 

4 

o. 

— 

4 

27 

7,8 

6 

27 

7,35 

8 

— 

17 

27 

4,1 

4 

27 

3,80 

1 

Mer. Oc. 

Nix. 

5 

27 

11,9 

6 

27 

11,45 

8 

O. 

18 

27 

3,5 

4 

27 

3,21 

—2 

_ 

Obduct. 

6 

28 

5,0 

6 

28 

4,54 

8 

o. 

19 

‘27 

3,2 

3 

27 

2,98 

3 

Sept. Or. 

Nubes. 

7 

•28 

2,2 

7 

28 

1,67 

8 

Mer. Or. 3. 

20 

27 

0,8 

1,5 

‘27 

0,69 

5 

Sept, 

Sereu. 

8 

28 

0,3 

6 

27 

11,85 

4 

Mer. Oc. 

21 

27 

3,8 

0 

27 

3,80 

7 

— 3. 


9 

‘28 

0,0 

6 

27 

11,55 

5 

— 

22 

27 

9,2 

— 1 

27 

9,28 

6 

— 3. 

— 

10 

28 

0,5 

6 

23 

0,05 

5 

Sept. Oc. 

23 

28 

3,3 

1 

28 

3,38 

4 

— 

— 

11 

27 

10,1 

6 

27 

9,65 

5 

Mer. Or. 3. 

24 

28 

0,0 

0,5 

28 

0,04 

-fo 

Or. 2. 

Obduct- 

12 

>7 

8,4 

6 

27 

7,95 

6 

Mer. Oc. 

25 

27 

7,8 

-f-2 

27 

7,65 

4 

_ 

Obd. & P1 

13 

27 

10,5 

6 

27 

10,05 

G 


26' 

27 

11,0 

4 

27 

10,70 

4 

— 2. 

Nubes. 

1^ 

27 

8,2 

5 

27 

7,83 

4 

Or. 3. 

27 

28 

0,7 

4 

28 

0,40 

s 

O, 

Obduct. 

15 

27 

41.5 

6 

27 

10,85 

8 

— 3. 

28 

28 

3,1 

5 

28 

2,72 

4,5 

Or. 

— 

16 

•28 

0,8 

7 

28 

0,27 

8 


29 

28 

4.0 

5 

28 

3,62 

4 


Scrcn. 

17 

28 

3,2 

7 

28 

2,67 

9 


30 

28 

4,1 

6 

28 

3,72 

4 

Sept. Or, 

— 

18 

28 

4,0 

7 

28 

3,46 

8 

Mer. 

31 

28 

4,9 

5 

28 

4,52 

5 

-i- 

Nubes 

19 

28 

3,6 

7 

28 

3,07 

7 

O. 

^Pr. 




« 





20 

28 

2.0 

7 

28 

1,47 

8 

o. 

i! 

128 

6,2 

+5 

28 

5,81 

+5 

Sej)t. Or. 2. 

Nubes. 

21 

28 

0,9 

8 

28 

0,30 

9 

o. 

2 

28 

6,0 

5 

‘28 

5,61 

5 


Obduct, 

22 

28 

1,0 

8 

28 

0,39 

9 

Or, 

3 

28 

3,3 

5 

28 

2,92 

5 

— 

— 

23 

27 

11,2 

8 

27 

40,60 

9 


4 

28 

1,2 

6 

28 

0,82 

5 

o. 

— 

2d 

•27 

7,8 

8 

27 

7,20 

10 

— 2. 

5 

28 

0,0 

S 

27 

11,62 

5 

Or. 

— 

25 

27 

10,0 

8 

27 

9,40 

10 

Oc. 

6 

27 

8,1 

5 

27 

7,73 

5 



26 

27 

10,5 

8 

27 

9,90 

10 


7 

27 

6,6 

3 

27 

6,38 

— 1 

Sept. Or. 2. 


27 

27 

10,9 

9 

27 

10,22 

10 

Mer. Og. 

8 

27 

7,9 

2,5 

27 

7,71 

2 

— 2. 

Nube.s, 

28 

27 

11,1 

9 

27 

10,42 

10 

Or. 

9 

27 

9,0 

2,5 

27 

8,81 

+0 

2* 


29 

27 

9,3 

9 

27 

8,63 

10 

o. 

10 

27 

8,1 

2 

27 

7,95 

— 1 


Seren. 

3t> 

27 

5,4 

9 

27 

4,73 

8 

ScT)t. Og. 

11 

27 

8,8 

2 

27 

8,65 

2 

Sept. 2. 


31 

27 

4,0 

9 

27 

3,34 

10 

Oc. 

12 

27 

6,2 

2 

37 

6,05 

+2 



Jun. 








13 

27 

6,7 

5 

‘27 

6,33 

—6 

Or. 

Nubes. 

1 

27 

6,4 

+9 

27 

5,73 

4-12 

Mer. Oc. 

14 

27 

8,2 

6 

27 

7,83 

6 

Sept. Or. 


2 

27 

3,6 

9 

27 

2,94 

10 

o. 

1.5 

27 

6,5 

6 

27 

6,05 

4-7 

Or. 3* 

Obduct. 

3 

27 

6,1 

9 

27 

5,43 

10 

Sfi>t. 

16 

27 

7,5 

6 

27 

7,05 

8 

— 

— 

4 

27 

11,9 

9 

27 

1 1 ,22 

it 

I • 

17 

27 

10,0 

5 

27 

9,62 

4 

Sept. Or. 

Nubes. 

5 

28 

0,8 

9 

28 

0,12 

10 


18 

28 

1,7 

4,5 

2S 

1,36 

4 

Sept. 

— 

6 

28 

1,0 

9 

28 

0,32 

9 


19 

28 

3,2 

5 

38 

2,82 

6 

Or. 2. 

Obduct. 

7 

27 

11,5 

9 

27 

10,82 

40 

Ater. Or. 

20 

27 

10,6 

6 

27 

10,22 

6 

Mer. Or. 2. 

Pluvia, 

8 

27 

7,4 

9 

27 

6,73 

6 

Mer. Oc. 

!ZI 

27 

10,1 

5 

27 

9,72 

5 

Mer. Oc. 2. 

Oluluct. 

! 9 

27 

10,5 

10 1 

27 

9,75 

8 

Sept. Oc. 

22 

27 

10,4 

5 

27 

10,02 

6 

Mer. Or. 

Pluvift. 

; in 

07 

11,6 

9 1 

27 

10,92 

10 

Oc. 


Coeli 

facies. 


o 




Ju 


Nubefl 


Nix & Pl’ 
Nix. 
Nubes» 
Obd. & 

Obduct. 


Pluvia 


Obduct- 


Neb. & P' 
Nubes. 
Obduct. 
Sereii. 


Pluvia- 
Obd. & 
Nubes. 
Pluvia. 


Obduct- 


Obd. & P‘ 


Obd.&Nf’’ 

Nubes. 

Obduct. 


NubeJ. 

Obduct. 

NubeS* 

Pluvia. 

Nub. & r* 

Nubes. 

Pluvia- 

Nubes» 


Nubcs 

Pluvia 
Nube* 
Sere IV 


NubcS' 

Pluvia 

Nubes. 


V 

4 


.4nnot. ^pril. Rora observat. 9 a. m. 


\\.-^nnot. .■‘iprii. die 27. gelu noct. 

Maji & Junii* Rora observat 


9 fl. m. 


9» 

.2 

Cl 

0) 

n. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2l 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

!. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2l 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 


31 


Observationes Tihorstensenii. 


jtat. bar 
non cor- 
rectus. 


P. 

n 

n 

11 

i8 

18 

18 

n 

58 

58 

58 

58 

58 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

58 
58 

58 

57 

7 

7 

7 

7 

7 

8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 


8 

7 

7 

7 

7 

57 

57 

57 

58 
58 
58 
58 
58 
58 


L. 

10,2 

10,1 

11,0 

1.4 

1.5 

0,0 

10,6 

0,9 

2.7 

3.0 

2.1 
0,0 

9.2 

7.0 

7.3 

5.4 

5.5 

5.0 

2.4 

1.5 

0,4 

10.5 

10,0 

10.6 
10,5 
10,2 
11,9 

0,0 

8,2 

5.4 

8.0 
10,0 
10,8 
11,9 

0,0 

0,0 

11,3 

11.0 

10,0 

7.1 
10.1 
10.2 
1(',3 

0,0 

0,6 

1.4 

2.2 

3.0 

2.0 


T. K. 

B.af- 

fix. 


Stat. bur. 
'ad 0° R. 
[ reductu.s. 


-f-9° 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

4-11 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

11 

12 

11 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

15 
15 
15 

13 

14 

14 

11 

14 


! 


P. L. 

'27 9,52 

i 27 9,42 
527 10,32 
!28 0,72 

28 0,82 
127 11,.32 
! 27 9,92 
[28 0.29 
28 2,02 
28 2,31 

28 1,42 

27 11,32 
27 8,63 
27 0,33 
27 6,63 

27 4,73 
27 4,83 

27 4,33 

28 1,72 
28 0,74 


27 11,57 
27 9,67 
27 9,17 
27 9,77 
27 9,60 
27 9,30 
27 11,00 
27 11,09 
27 7,38 


27 

27 

27 

27 


4,51 

7,18 

9,10 

9,90 


27 11,00 
27 11,02 
11,02 
10,30 
10,02 
9,U2 


27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 
‘28 

28 
28 
28 


6,06 

9,05 

9,08 

9,18 

10,87 

11,62 

0,34 

1,14 

2,16 

0,94 


Julii, Hora observat. 9. a. m* 


1’. R. 

• • • 

acri 

ex[). 

VeHtus. 

Coeli 

facies. 

• 

a 

co 

Mensis 

Stat. bar. 

non cor- 

jectus. 

T. K. 
B.af- 
ilx. 

Slat. bar. 
ad 0° R. 

reductus. 

aeri 

exp. 

Ventus. 

Coeli 

facies. 




Ju 

i. 

F. 

L. 


r 

L. 




+ 8° 

o. 

Pluvia. 


30 

27 

11,4 

4-13° 

27 

10,42 

4-12» 

Or. 

Obduet. 

9 

Oc, 

Nubes, 


31 

27 

9,2 

13 

27 

8/23 

13 

Mer. Or. 

_ 

9 

Mer. Or. 

Pluvia. 

Au2. 









9 

Mcr. Oc, 

Nubes. 


1 

27 

8,2 

13 

27 

7,23 

4-14 

Or. 

Obduet. 

9 

Sept. Oc. 

— 


2 

27 

8,5 

13 

27 

7,53 

15 

o. 

Nebula. 

9 

Oc. 

pluvia. 


3 

27 

8,6 

13 

27 

7,63 

13 

Sept. Or. 

Nubee. 

9 

8ci,t. 

— 


4 

27 

10,4 

13 

27 

9,12 

15 

Sept. Oc. 

— 

5 

— 3. 

Nubes. 


5 

27 

10,5 

13 

27 

9,52 

15 

— 

Seren. 

9 

— 

Screu 


6 

27 

10,9 

12 

27 

10,00 

14 

— 

N ufaec. 

9 

_ 

— 


7 

27 

11,3 

14 

27 

10,25 

15 

Sept. 

Obduct. 

10 

Oc. 

Nubes. 


8 

28 

0,0 

16 

27 

10,79 

17 

0. 

Seren. 

11 

Sept Oc. 

— 


9 

27 

11,4 

16 

27 

10,20 

18 

o. 

— 

vy 

Or. 

Obd. &: Pl. 


10 

28 

0,0 

13 

27 

11,02 

15 

Sept. Oc. 

— 

10 

Alcr. 

Pluvia. 


11 

28 

0,0 

13 

27 

11,02 

14 

Or. 

— 

9 

o. 

Oi)duct. 


12 

27 

11,3 

12 

27 

10,40 

13 

Obduct. 

9 

Or. 


13 

27 

11,9 

12 

27 

10,99 

13 

O. 

Pluvia. 

6 

Mer. 3. 

Pluvia. 


14 

28 

5,2 


28 

4,28 

13 

Oc. 

Obduct. 

9 

— 

— 


15 

27 

11,6 

12 

27 

10,70 

13 

Or. 

Nubes..- 

10 

_ 

Obduct. 


16 

27 

8,4 

ll 

27 

7,5b 

11 

Sept. Or. 

— 

12 

Or. 


17 

27 

7,2 

11 

27 

6,38 

12 

AI er. Or. 

Pluvia. 



Seren. 


18 

27 

6,1 

ll 

27 

5,28 

11 

Or. 

Obd. & Pi. 


Sept. 


19 

27 

7,4 

11 

27 

6,58 

11 

Mer. Or. 

Pluvia. 

" 14 

— 

— 


20 

27 

8,0 

12 

27 

7, 10 

14 

Sept. Oc. 

Nubes, 

11 

. — 



21 

27 

11,5 

U 

27 

10,60 

14 

Sept. Or. 

— 

11 




22 

27 

11,9 

12 

27 

10,99 

12 

Or. 

— 

13 

— . 

Nubes. 


23 

27 

8,5 

ll 

27 

7,6S 

12 

_ 2. 

Nebula. 

14 

Oc. 


24 

27 

9a) 

11 

27 

8,18 

12 

‘ Aler. Or. 2. 

Obd.' & PI. 

14 

o. 

Nub. 6c Pl. 


25 

27 

8,0 

11 

27 

7,18 

12 


Pluvia. 

13 

Or. 

Obduct, 


26 

27 

5,7 

12 

27 

4,81 

13 

Aler. 3. 

— 

10 

— 3. 

Nubes. 


27 

28 

0,2 

11 

27 

11,37 

11 

Mer. Or. 

Neb. &t Nix. 

12 

■ 


28 

28 

2,0 

14 

28 

0,94 

16 

o. 

Seren, 

11 


Pluvia. 


29 

28 

3,5 

12 

28 

2,59 

12 

Or. 

Nubes. 

13 

Sept. 

Obd. S; Pl. 


30 

28 

4,8 

12 

>8 

3,88 

12 

— 2. 

Pluvia 

13 

SereJi. 


31 

28 

5,6 

12 

28 

4,68 

11 

Aler. 

Obduct. 

14 

16 

Sept. Oc. 


Sept. 

1 

28 

4,5 

4-12 

28 

3,58 

4-13 

Oc. 

Nebula. 

16 

Sept. 

Obd. & Pl. 


2 

28 

4,0 

12 

28 

3, OS 

12 

Or. 

Obduct. 

14 

Sept. Oc. 

Nebula. 


3 

28 

42 

12 

28 

3-, 28 

11 

_ 


12 

o. 

Neb. & Pl. 


4 

28 

3,0 

u 

28 

2,09 

ll 



15 

Sept, Oc. 

Screu. 


6 

28 

3,4 

12 

28 

2,49 

11 

— 

Nubes. 

17 

AJer. Oc. 

— 


6 

28 

4,0 

12 

28 

3,08 

11 

o. 

Nebula, 

16 

Nubes. 


7 

28 

2,1 

11 

28 

1,26 

11 

o. 

Pluvia, 

18 

Sept, 

Seren. 


8 

28 

2,0 

11 

'28 

1,16 

10 

o. 


16 

Sept. Oc. 

Nubes. 


9 

27 

11,3 

11 

27 

10,47 

11 

Sept. Or. 

Obduct. 

15 

Mcr. Oc. 



10 

28 

0,0 

11 

27 

11,17 

9 

Sept. 

Seren. 

14 

— 

Nub. & Pl. 


11 

28 

0,4 

11 

‘27 

11,57 

8 

o. 

— 

16 

Mcr. 

Nub & Ser. 


12 

28 

1,4 

11 

28 

0,57 

9, 

o. 

— 

16 

Met. Or. 

Nebula. 


13 

28 

1,5 

. 11 

28 

0,67 

10 

o. 

1 Obduct.. 

16 

0. 

Ser, &i Pl. 


14 1 

28 

1,5' 

11 

28 

0,67 

lll 

Mer. 

15 

Or. 

Obduct. 
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1828. 


ObserTationes Thorstensenii. 


^ s 

c- 2 

^ . ST 

Ct CT) 

r S' 

Stat. bar. 

non cor- 
rectus. 

T. R. 
B.af- 
fix. 

Stat. bar. 
ad 0° R. 
reductus. 

IT. R. 

1 aeri 
exp. 

Sept. 

P. 

L. 


P. L. 


15 

28 

2,7 

1 llD 

28 

1,86 

-flO" 

16 

28 

2,3 

10 

28 

1,54 

10 

17 

28 

0,2 

10 

27 

11,44 

9 

18 

27 

7,5 

10 

27 

6,76 

8 

19 

27 

8,0 

10 

27 

7,25 

8 

20 27 

11,5 

10 

27 

10,75 

10 

21 27 

10,5 

10 

27 

9,75 

10 

22-27 

8,0 

10 

27 

7,25 

10 

23 27 

9,0 

10 

27 

8,25 

9 

24 27 

7,3 

9 

27 

6,63 

8 

25127 

0,7 

9 

27 

0,04 

6 

26|27 

0,3 

8 

26 

11,72 

. 6 

27 27 

3,8 

8 

27 

3,21 

7 

28 27 

4,2 

8 

27 

3,61 

7 

29 27 

3,0 

8 

27 

2,41 

7 

30i27 

5,5 

8 

27 

4,91 

7 

Oct. ] 







1' 

27 

7,0 

+ 8 

27 

6,40 

+ 6 

2 27 

7,2 

s 

27 

6,60 

7 

3 27 

3,8 

8 

27 

3,21 

7 

4?27 

6,7 

8 

27 

6,10 

7 

5f27 

7,3 

8 

27 

6,70 

6 

6 

27 

8,0 

7 

27 

7,48 

5 

7 

27 

9,9 

7 

27 

9,37 

6 

8 

27 

7,5 

7 

27 

6,98 

7 

9 

27 

5,2 

7 

27 

4,68 

7 

lo 

27 

2,3 

7 

27 

1,79 

7 

ll 

27 

5,6 

7 

27 

5,08 

7 

12 

27 

7,8 

7 

27 

7,28 

5 

13 

28 

1.6 

7 

28 

1,07 

7 

14 

27 

11,4 

8 

27 

10,80 

8 

15 

28 

0,0 

8 

27 

11,40 

8 

'16 

28 

3,4 

8 

28 

2,79 

6 

17 

27 

9,1 

8 

27 

8,50 

7 

18 

27 

5,0 

8 

27 

4,41 

6 

19 

27 

4,1 

7 

27 

3,58 

5 

20 

26 

9,9 

7 

26 

9,39 

6 

Ul 

26 

11,0 

6 

26 

10,56 

3 

22 

27 

1,1 

5 

27 

0,73 

0 

23 

27 

.5,8 

6 

27 

5,43 

— 2 

24 

27 

4,1 

5 

27 

3,73 

+ 2 

25 

27 

7,5 

5 

27 

7,13 

4 

26 

27 

4,0 

6 

27 

3,56 

5 

27 

27 

4,0 

6 

27 

3,56 

5 

28 

27 

7,6 

8 

27 

7,00 

7 

29 

28 

1,4 

7 

28 

0,87 

4 

30 

28 

8,5 

6 

28 

8,0 1 

1 

31 

27 

11,5 

(5 

27 

11,05 

1 5 


Ventus. 


Mer, 
Sept. Or. 
Mer. Or. 
Sept. Or. 
Oc. 

Mer. Or. 2- 


Or. 


3. 

— 2 . 
Sept. Or. 

Sept. 2- 
Sept. Oc. 

— 2 . 
Sept. Or. 
Sept Oc. 
Sept. Or. 


Sept. 

Sept. Or. 


Coeli 

facies. 


Ohduct. 
]S ubes. 
Pluvia. 
Obduct. 


Pluvia. 


Nubes. 

Seren. 

Nubes. 

Obduct. 

N ubes. 

Scren. 


Nubes 


Sept. Oc 
Sept, 3. 


Seren. 

Pluvia. 

Nubes. 

Obduct. 

Seieii. 


Sept, Oc, 


Mer, Oc, 
Oc, 2. 


Mer. Oc. 
Mer, 2. 
Sept, 

Mer. Or. 2. 


Mer. Oc. 


o. 

Sept. 


2 . 


Oc, 

Mer. Or. 2. 
Mer. Oc. 
Oc, 

Or. 


Sept, 
Mer, Oc, 


Nubes. 


Pluvia, 
Nu bcs. 
Pluvia. 

PI. & Nix. 

Pluvia. 

Seren. 

Pluvia, 

Nix. 

PJ. &Giand. 
Pluvia. 


Seren. 

Pluvia. 

Nubes. 

Pluvia. 


Seren. 

Pluvia, 



Coeli 

iacies. 


Nebula» 
Pluvia» i 
Obd. & P' 
Pluvia» 
Nubes, 
Obduct. 

Obd. & P*' 

Pluvia. 
Obduct» 


Seren. 


Nubes. 

Scrcii. 


1 ! 

h 


Pruina. 

Pluvia. 


Obduct 


Obd.&Ni^ 


Nfx. 

Nubes» 

Obduct 


Seren. 


Obduct 


PI uvia» 


Nubes. 
Nix & Pl 
Nix. 
Seren. 
Obduci. 
Seren. 
Pluvia. 
Nix, 


Obduct- 
Obd. & P' 
Pluvia. 




Nubes. 

Seren. 


Annot, Octbr, Hora observat. 9. a. m. 


\ Annota l^QV'emhr, & Dfcembr, Hora observat. 9» a. ui. 
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i828. 


Observationes Thorstensenli, 


Stat, bar 
non cor- 
rectus. 


D 


Pl' 


^1. 


au. 


'l 



9,1 -}-2 


2,2 - 1-2 
11,5! 4 
11,8 4 


Stat. bar. 
ad 0° R. 
reductus. 


. L 
2,78 
11,98 
3,28 -1 
3,50 -1-2 
5,71 

2,01 

5.40 
3,80 
0,07 
1,31 
0,31 
1,61 

2.41 


V entus. 


o. 

Sept. Or. 2- 
Sept. 


Coeli 

facies. 


S S! 

IStat. bar* 

\ t 7 ^ 

IStat. bar.l 


§i 

Inon cor-l 

B.af- 

ad 0° R. 

1 * * * 1 
aeri 

s* 

rectus. 

1 1 

reductus. 

exp. 

Feb. 

P. L. 


P. L. 



Ventas. 


Coeli 

facies. 


Obd. & Pr 
Obd.5c Nix. 
Nix. 
Pluvia. 
Obduct. 
Pluvia. 

Nubes. 


Sercn. 

Pluvia. 

Obduct 


27 5.78 

—1 

Or. 

Obduct. 

27 10,07 +i 

1 

— 

27 4,90 

2 

1 Mer. 

Obd. & Pl 

28 0,60 

1 

1 Oc. 

Nix. 

28 0,70 

3 

1 Or. 

Obduct. 

28 2,20 

1 

1 Mer. Oc. 

Nix. 

27 8,00 

3 

Or. 

P J u via . 

27 7,70 

— 1 

1 Mer. 

Nix. 

27 5,80 

0,6 

Sept. Or, 2. 


27 10,50 +1 

o. 

Obd.&Nix. 

28 0,70 

0 

Or. 

Nix. 6c PJ. 

27 7,90 

1 

Mer. Oc. 

Pluvia. 

27 4.80 

0,5 

o. 

Nix. 

27 4,78 

—3 

Sept. Oc. 


27 7,58 

3 

Mer, 


27 7,85 

6 

Or. 

Seren. 

28 3,50 

7 

o. 

Obduct. 

27 11,58 

0,5 

o. 

Nix. 

27 8,95 +2 

Or. 

Pluvia. 

26 11,08 

2 

Mer, 

Obd. 6c Pl. 

27 2,28 

—2 

Sept. 

Seren. 

26 10,78 +0,5 

— 

Pluvia." 

27 4,20 

2 

0. 

— 

27 7,50 

2 

Or. 

— 

27 10,70 

1 

Sept. 2. 

Seren. 

28 0,30 

0 

— 1 

— 

28 3,17 

—3 

— 

— 

28 2,75 

5 



28 2,85 

3 

— 

— 


4 28 

6 27 
6 28 

7 28 

8 28 
9 28 

10 27 
ll|27 

12 27 

13 27 

14 27 

15 28 

16 28 

17 27 

18 27 

19 27 

20 27 

21 27 

22 27 

23 27 

24 27 

25 27 

26 27 

27 27 
28127 

Mart. 

l|27 
2 28 
3 28 

4 28 

5 28 

6 28 

7 28 

8 28 
9|28 

10 28 

11 28 
12 28 

13 28 

14 28 


28 3,42 -f-0 

28 2,05 
27 11,20 
27 11,50 


2 . 


Sept. Or. 
Mer. Or. 
Oc. 


Obduct. 

Nubes. 

Obduct, 


19 27 


1,9+4° 128 1,60 +3« 

27 6,83l 6 

27 11,70 

28 3,19 
28 2,40 
28 0,20 
27 9,22 
27 10,12 
27 9,19 
27 7,83 
27 10,071—5 

27 11,771 5 

28 0,06 

27 9,99 
27 9,25|-f.O 
127 2,78 1 2 
!27 1,88 
27 5,70 
27 8,00 
27 9,10 
27 10,401—1 
27 6,64 -f-0 
27 4,50 
27 3,60 
27 3,11 


Sept. Or. 
Mer. Or. 
Sept. Or. 

Mer. Or. 
Or. 

Mer. 

o, 

Sept. Oc. 

— 2 . 

Or. 2. 
Sept. Or. 2. 
Or, 2. 
— 2. 


Nubes. 
Obduct. 
Nubes, 
Obduct. 
Nubes. 
Nebula, 
Pl. & Neb, 

Nebula. 

Nubes. 

Seren. 

Nubes, 


10,0+4 
2,6 1 4 


25 2S 


l27 9,70+5 

28 22,91 5 

28 2,09 
28 1,20 
28 2,34 
28 1,74 
28 0,65 

27 11,92 

27 0,82 

28 0,52 

28 11,72 
28 1,30 

28 1,77 

28 1,07 
28 0,101—7 
27 9,40| 6 

27 7,67 

27 4,05 


Sept, Or. 

Seren. 

Mer. Or. 2. 

Pluvia. 

— 

Nub. & Pl. 

Mer, Oc. 

Pluvia. 


Obduct. 

— 2. 

1 

Oc. 

1 

Mer. Oc. 

Nobula. 

o. j 

Obduct. 

o. 


Mer. Oc. 

! ' Nubca. 

o. 

Obduct. 

o. 

Nebula. 

Sept. Or, j 

Obduct. 

Sept. 


o. 1 

Nix, 

Sept. 3. 

Seren. 




Jan. Febr. & seqq. Hora observat. 9. «■ m 


27 

1,20 4-2 

' Mer, 

Nubes. 

27 

2,75 

3 

1 

Nebula. 

27 

11,37 

5 

o. 

Seren. 

28 

3,69 

6 

Sept, 


23 

4,69 

5 

Sept. Oc. 


28 

2,121 

3 

o. 

Nubes. 

28 

0,62l 

5 

Or, 

Nebula. 

91 pom. 

terras motus. Par. 

27“— 6,4- 
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1829. 


%. g IStat. bar.lT. ll.lStat» bar.lT. 11 

B.nl- ad 0°' K.j aeri 
fix. 1 reductns.l exp. 




& a 


A 2 

5« M 


nou cor 
rectus 


Mart.l P. 
26 28 

27 28 

28 28 
29 27 
SO 27 
Sil 27 

Apr 

'27. 
28 
27 
27 
27 

n 

27 

28 
28 

10128 
11 28 

12 27 

13 27 

14 27 

15 27 

16 27 

17 27 

18 27 

19 28 

20 27 

21 27 

22 28 


L 
2 

1 

1 

11 

11 

11 , 


0 

0 


i+5 
6 
4 
2 
2 
2 


23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

laj. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 


28 

28. 

27 

28 

27 

28 
27 
27 


27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 


12 '27 


10 
0 

11 , 

9, 

9. 

10 , 

10 , 
0 , 
3, 
2 , 
2 , 

10 , 
6 , 
3, 

4.2 

5.3 

5.0 

6.9 

0,0 

10,8 

11,0 

1. 9 

4.1 
4,5 

10,2 

0,4 

. 10,2 

2,0 

10,1 

8.3 


8,1 

7.8 
7,0 

7.0 

8.8 

11,0 

7.2 
4,4 

5.1 

7.3 
9,9 
9,C 


+2 
2 


2 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 

3 

4 

5 

6 
6 
6 

• 

6 
6 
6 
3 
3 

3 

4 
3 

1 
1 
2 

3 

4 

5 

6 
6 
7 
7 
7 


|P. L. 

28 2,12l+5‘ 
28 0,62| 5 
28 0,70] 1 

27 11,05 —1 
27 11,25 +1 
27 10,951 0 

27 10,25 1+1 
27 11,85 0 

27 11,05 —2 
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0 

0 

0 

— 1 
1 

4 

+1 

—2 

4 

2 

2 

4 

5 
8 
1 

+0 

0 

2 

4 

6 
4 
4 
3 


+3 

3 

2 

3 

3 


inax« 


-f-i° 

2,5 

1 

1 

0 

0 

0 

— 1 

+2 

3 

3 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

0 

1 

0 

0 

+6 

0 

—3 


3 

4 
2 

+2 

2 

2 

4 

5.5 
7 
7 

5 

4.5 


+4 

4 

4 

4 

4 


PolL Dan. 
1,292 

1,142 

0,761 

0,306 
0,806 

0,372 
0,706 

0,222 


0,706 


0,361 


2,017 


1,019 


0,386 

0,089 


1,267 


Ventus. 


Or. 3. 
Sept. 

Sept. Oc. 2. 
Mer. Oc. 2. 

Oc. 

Mer. Oc. 
Mer. Or. 
Mer. 2. 

Mer. Oc. 

Or. 3* 
Mer. Oc. 
Oc. 2. 

— 2 . 
Mer. Or. 
Mer. 2. 
Mer. Or. 2. 
Mer. Oc. 

Or. 2. 
Mer. Oc. 


o. 

]\Ter 2. 
Mer Oc. 
Oj*. 

Mer. Oc. 3. 
Sept. Oc. 2. 

Mer. Oc. 
Sept. Oc. 2. 
Sept. Or. 2. 
Or. 2. 
Mer. 


Or. 2. 
Mer. 

Mer. Or. 


Mer. Or. 3. 
Mer, 

Mer. Oc. 


Coeli 

facies. 


Nix. & Pl. 

NIx, Pl. etNeb. 

Obd. & Pl. 
Pluvia. 

Nubes. 
Pluvia, 
Nix. &. Pl. 
Pluvia. 

Pluvia, 

Pl. Nix pt Web. 

Pl. & Nix. 
Pluvia. 


Nix. 

Nix Sc Pl. 
Nix. 


Seren. 
Nix & Pl 
Nix. 
Obduct, 
Nix. 


Nubes, 

Pluvia, 

Nubes. 

pluvia. 

Obd.Nix et P 

Nebula* 

Nubes. 


Pluvia. 


PL & Nix. 
Pluvia. 




IV 

-5 

3 

3 

2 

2 

4 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 
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3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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3 

3 

3, 
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5 

5 

5 
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4 

4 
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4 

4 

4 

4 

1 

0 

4 

5 

5 

5 

5 


Observationes Tliorsten senii. 
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Stat. bar. 
ad 0° R. 
reductus. 

1 Tliermometro- 
1 grapli. 

Hyeto- 
metr. 1 

Coeli 

facies. 

P. L. 

inin« 

2nnx. 

Pull. Dau. 1 


27 

8,03 

4-1° 

+3° 

1 Sept. Oc. 2. 

Nebula. 

28 

4,17 

—1 

0 

1 Sept. Or, 

Nubes. 

28 

0,97 

+1 

3 

0,106 j Oc. 

Obd. & PI. 

28 

4,55 

—2 

— 1 

1 Sept Oc. 

Seren. 

28 

5,65 

+0 

+2 

1 Sept Or. 

Nebula. 

28 

5,69 

2 

4 

i 1 

Pluvia. 

28 

3,02 

4 

6 

> 0,478 1 Mer. Or. 


28 

5,52 

3 

6 

) 1 Mcr, Oc. 

Pl. & Nix. 

28 

2,92 

3 

5,5 

0,044 1 — 

Pluvia. 

28 

1,72 

2 

4 

1 Sept. Or. 

Nubes. 

27 

2,91 

2 

3 

1 Or. 2. . 

Obduct. 

27 

9,70 

— 1 

2 

1 

Nubes. 

27 

11,60 

2 

0 

1 Sept. Or. 

Seren. 

27 

11,77 

2 

0 

1 — 


27 

9,97 

2 

0,5 


— 

27 

4,38 

1 

1 

1 — 

Obduct. 

27 

8,20 

+0 

—2 

1 — 

Seren, 

27 

4,74 

— 1 

“j-l 

1 1 

Nix. 

27 

7,68 

5 

—3 

1 1 Mer. Oc. 

Pluvia. 

26 

9,88 

3 

1 

> 2 317 1 — 

Pl, & Nix, 

27 

0,58 

3 

1 

/ Z,OX/ 1 _ 

— 

27 

7,18 

4 

3 

1 1 < — 

Pluvia, 

27 

3,88 

+0 


/ 1 Or. 3. 

— 

27 

9,67 

0 

2 

1 1 — 

Nix, 

27 

7,08 

—2 

—1 

> 0,800 1 Mcr Oc. 

_ 

27 

9,77 

1 


7 1 Mcr. Or. 


27 

11,77 

+0 

+1 

1 1 2*^3 1 

Pluvia, 

27 

8,97 

0 

1 

11 o. 

Nix. 

27 

9,77 

0 

1 

1 Mer. Oc, 

Nebula, 

27 

2,74 

2 

5,5 

0,222 1 Mer. 

Pluvia, 

27 

1,81 

0 

3 

1 


26 

9,04 

1 

4 

1 Mcr. Oc. 

Nubes, 

26 

3,64 

0 

3 

Or. 2. 

Nubes. 

26 

7,04 

3 

6 

1 

— 

26 

10,71 

—3 

0,5 

1 

Seren. 

27 

3,50 

3 

0 

1 Mer, Or. 

Nebula, 

26 

9,21 

+0 

2 

1 Or. 

Obduct. 

27 

5,11 

0 

2 

1 Sept. 

Seren. 

27 

10,60 

—2 

1 

1 — 

— 

28 

3,29 

2 

0 

0,175 o. 

Obd.NixficPI. 

28 

3,69 

1 

1 

1 Mer. Or. 

Nebula. 

27 

11,10 

+2 

4 

0,125 Oc. 

Pluvia. 

28 

5,42 

-9 

—7 

1 Or. 

Nubes. 

28 

4,00 

10 

8 

1 Sept, 2. 

Seren. 

28 

4,41 

12 

10 

1 — 2. 

_ 

28 

1,28 

12 

9 

1 — 2. 

— 

28 

0,48 

12 

10 

1 — 2. 

— 

27 

9,57 

11 


1 ~ 

— 

27 

5,47 

6 

1 6 

» — 2. 

— 
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1830. 


Observationes Thcr stensenii. 


Mensis 

ct dies. 

Stat, bar, 
non cor- 
rectus. 

1 T.R. 

1 B.af- 
1 fix. 

1 Stat. bar« 

1 ad 0° R. 

1 reductus. 

1 Tliermometro- 
1 grapb. 

Peb. 

P. 

L. 


1 P. L. 

1 >nin. 

m«ix« 

24 

27 

4,3 

—40 

27 

4,59 

—50 

—2 

25 

26 

8,8 

2 

26 

8,94 

3 

"f-O 

26 

26 

9,5 

+0 

26 

9,50 

0 

1 

27 

27 

2,3 


27 

2,23 

—5 

—2 

28 

27 

4,6 

0 1 

27 

4,50 

5 

2 

Mart. 






1 

26 

10,1 

+2 

26 

9,95 

+1 

+4 

2 

27 

1.4 

2 

27 

1,25 

2 

5 

3 

27 

5.0 

6.0 

2 

27 

4,86 

* 2 

3 

4 

27 

3 

27 

4,78 

2 

6 

s 

26 

11,6 

3 

26 

11,28 

1 

4 

6 

27 

4,9 

3 

27 

4,68 

—3 

1 

7 

27 

8,8 

3 

27 

8,58 

+0 

5 

8 

27 

7,3 

3 

27 

7,08 

—4 

—1 

9 

27 

3,1 

3 

27 

2,88 

7 

3 

10 

27 

0,0 

1 

26 

11,93 

7 

3 

11 

27 

4,9 

—2 

27 

4,05 

13 

10 

12 

27 

1,2 

3 

27 

1,42 

9 

4 

13 

27 

1,0 

4 

27 

1,29 

6 

4 

14 

26 

9,6 

4 

26 

9,89 

8 

5 

15 

26 

10,4 

5 

26 

10,76 

10 

8 

16 

26 

8,1 

5 

26 

8,46 

8 

6 

17 

27 

2,3 

4 

27 

2,59 

6 

5 

18 

27 

2,7 

4 

27 

2,99 

5 

3 

19 

27 

3,9 

2 

27 

4,05 

4 

3 

20 

27 

8,8 

2 

27 

8,95 

4 

2 

21 

27 

4,6 


27 

4,53 

1 

4-2 

22 

27 

1,2 

1,5 

27 

1,09 

+0 

2 

23 

27 

1,0 

1,5 

27 

0,89 

0 

1 

24 

27 

3,0 

2 

27 

2,85 

0,5 

2 

25 

27 

3,1 

2 

27 

2,95 

0,5 

2 

26 

27 

8,6 

2 

27 

8,45 

—2 

0 

27 

28 

0,0 

2 

27 

11,85 

2 

0 

28 

27 

5,2 

2 

27 

5,05 

+1 

4 

29 

28 

2,4 

2 

28 

2,25 

—6 

—1 

30 

28 

4,1 

1 

28 

4,02 

9 

7 

31 

28 

6,0 

0 

28 

6,00 

8 

6 

April. 





3,40 1 



1 

28 

3,4 

+0 

28 

-6 

—5 

2 

28 

3,3 

0 

28 

3,30 

5 

4 

3 

28 

1,3 

10,1 

0,5 

28 

1,26 

2 

+0 

4 

27 

2 

27 

9,95 

+1 

3 

6 

27 

5,2 

3 

27 

4,98 

1 

3 

6 

27 

5,6 

3 

27 

5,38 

—2 

0 

7 

27 

6,9 

1 

27 

6,83 

6 

—2 

8 

27 

8,0 

1 

27 

7,93 

4 

2 

9 

27 

9,8 

2 

27 

9,65 

3 

1 

10 

27 

10,0 

2 

27 

9,85 

1 

- 1-2 

11 

27 

7.6 

3 1 

27 

7,82 1 

2 

1 


Hyeto- 

metr. 


Poli, Dan. 
2,612 


0,072 


0,717 


0,333 

0,408 


0,486 


1,122 


0,722 


0,167 


4,344 


1,569 


Ventus. 


0,733 


2 . 


o. 

Sept. 2. 


3. 


o. 


o. 

Sept. Oc. 
Sept. 
o. 

Mer. Oc, 
Sept. Or. 3- 
Sept 3. 


Coeli 

facies. 


Sept. Or. 

Nub.&Nix. 

Or. 3. 

Pluvia, 

Sept. 

Nubes. 

Mer. Oc. 

Nix. 

Mer. Oc. 

Pluvia. 

Mer. Or. 

PI. & Ncb. 

0. 

j .*** 

Mer. Or. 

Pluvia. 

Or. 3. 
Mer, Oc. 

Nix. 

Or. 

Pluvia. 

Mer, Oc. 

Nix. 

Sept. Or. 

Seren, 

Oc. 

Nix. 

Sept. Or. 

Sept. Oc, 

Seren. 

Sept. Or. 

Mer. Or. 

Nix. 

Sept. Or. 

Nubes, 

Sept. 

Nix. 

0. 

Nebula, 

0. 


3Mer, Oc. 

Pluvia. 
Nix & Pl, 

0. 

Obduct, 

Mer. Oc. 

. Nix. 

Sept. Or. 

mmm» 


Neb. ^ PI. 
Sereii, 


Obduct. 


Seren. 


Obduct, 

Pluvia. 

Ni-x & Pl. 
Nix. 
Seren* 


'i 


^ -4 


» 

X 


A 




o. 


Obduct. 


s 


r;§ 

v> 

' S 

T. 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

• 

J- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

R 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2l 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

BO 

Bl 



Observationes Thorstensenil. 


T. R. 

B. af- 
liv. 

1 Stat. bar. 
ad 0'" R. 

1 reductus. 

j Tbermometro- 
j graph. 

1 Hyeto- 
1 xnetr. 

Ventus. 

Coeli 

facies. 


P 

. L. 

1 inin« 

inax. 

j Poli. Dau* 



+3° 

27 

7,08 

+0° 

4-4° 

1 

Or. 

Obduc^, 

4 

27 

5,90 

1 

3 

0,508 

Or. 

Pluvia. 

4 

27 

4,70 

2 

5 


Sept. Or. 

Obduc^ 

4 

27 

4,20 

2 

4 


Sept. 

Seren. 

4 

27 

4,70 j 

1 

3 


— 

— 

3 

27 

3,88 

—3 

2 


— 2. 


3 1 

27 

3,08 

-}-0 

3 


O. 

Nebulgi. 

3 

27 

4,88 

_4 

—1 1 


Sept. 3. 

Seren.. 

3 

27 

6,98 

2 

+1 


— 


3 

27 

9,58 

4-0 

3 


— 

Seren. 

4 

27 

8,00 

1 

4 



— 

4 

27 

6,00 

1 

4 


— 

— 

4 

27 

5,10 

0 

8 



— 

4 

27 

6,70 

2 

5 


— 

— 

4 

27 

5,80 

2 

4 


Sept. Or. 

bbduct. 

6 

27 

7,45 

3 

8 


— 

Seren. 

7 

27 

10,67 

5 

9. 


Mer. Oc. 

Nebula, 

7 

27 

9,77 

4 

8 


o. 

Seren. 

8 

1 

27 

8,40 

5 

■- ® 


o. 

bbduct. 

+8 

27 

4,81 

+5 

+9 


Or. 

Obduct. 

8 

28 

0,30. 

5 

9 


O. 

Nebula. 

7 

28 

1,47 

4 

'8 


Sept Oc. 

Obduct. 

7 

28 

0,57 

4 

8 


Oc, 

Seren. 

7 

27 

9,77 

4 

8 

) 

Or. 3. 

Pluvia, 

7 

27 

7,48 

5 

8 

} 0,267 

— 

Nubes, 

7 

27 

6,28 

5 

9 

) 

— 2. 

Pluvia. 

8 

27 

10,30 

6 

10 


— 3. 

Nebula. 

8 

28 

2,39 

7 

12 


Sept. Or. 

Seren. 

8 

28 

1,89 

5 

10 


^Sept. 

Obduct. 

8 

28 

1,59 

6 

9 


o. 

Seren. 

8 

28 

1,39 

6 

9 


o. 

— 

8 

27 

11,40 

5 

9 


Sept. Or. 

Obduct, 

8 

27 

8,60 

5 

9 


— 

— 

8 

27 

7,50 

5 

9 

0,117 

~ 

Obd. & Pl. 

9 

27 

9,12 

6 

11 


o. 

Nubes. 

9 

27 

10,32 

6 

11 


0. 

Obduct, 

9 

27 

10,32 

6 

10 


o. 

Seren. 

9 

27 

H,32 

7 

11 


Oc. 

Nubes. 

9 

28 

0,22 

7 

12 


o. 

Obduct, 

9 

28 

0,32 

6 

9 


Mer. Or. 

— 

9 

28 

0,42 

6 

9 

\ 

Or. 

Pluvia. 

9 

28 

0,32 

7 

10 

\ 0,442 

— 

Obduct. 

9 

27 

11,32 

6 

9 

\) 

Sept. Or. 

Pluvia. 

40 

9 

27 

1 27 

8,55 

8,73 

7 

8 

12 

11 

[ 0,333 

o. 

Sept, Oc. 

Obd. & Pl. 
Pluvia. 

10 

27 

10,65 

8 

12 

■ 0,172 

0. 

— 

9 

27 

10,52 1 

7 

10 

0, 106 

Mer. 2. 

— 

10 

27 

6,95 

8 

11 


Mer. Or. 2. 

Nubes. 

10 

27 

6,75 

8 

11 

1 

Sept. Or. 

— 

10 

27 

8,25 

1 8 

l 12 

1 Mer. Or. 

— 


6 
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1830. 


Observationes Thbrstensenii. 


a s 

Stat. bar. 

1 T.R. 

1 Stat. bar. 

e. 2 

K g 

non cor- 

B. af- 

ad 0° R. 

O 2. 

• J9 

rectus. 

ilx. 

reductus. 


Jun. 

1 
2 

3 

4 
6 
6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


Jul. 


1 

2 

3 

4 
6 
6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 


P. 

27 

28 
28 
27 
27 

27 

28 
28 
27 
27 
27 
27 

27 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
27 


27 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
27 

27 

28 
28 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

|27 


L. 
11,6 
0,1 
0,3 
10,8 

9.0 

11,6 

0,8 

1.0 
10,9 
11,0 

4.1 

3.8 

9.0 

6.0 

4.2 

1.3 
0,2 
0,5 
1,2 
1,0 
0,0 
0,4 
0,2 
0,5 

11,3 

10,0 

8,5 

7,1 

7.9 


11,6 

0,8 

2,2 

2,0 

1,6 

11,5 

11,2 

0,0 

0,4 

10,2 

9.0 

8.4 
7,9 

4.5 

6.0 
6,0 


+9° 
10 
11 
9 
10 
10 
10 
10 
9 
10 

9 
8 
9 
9 

9 
9 

10 

10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
11 
12 


12 

12 

12 

12 

11 

12 

13 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 


P. L. 
27 10,92 
27 11,34 
27 11,47 
27 10,12 
27 8,25 

27 10,85 

28 0,04 
28 0,24 
27 10,22 
27 10,25 
27 3,44 
27 3,21 

27 8,33 

28 2,41 
28 5,31 
28 3,51 
28 0,54 
27 11,44 

27 11,74 

28 0,44 
28 0,17 
27 11,17 
27 11,57 
27 11,37 
27 11,67 
27 10,47 
27 9,17 
27 7,60 
27 6,28 
27 7,00 


Thermometro- 

grapli. 


inin. 


4-6« 
6 
7 
7 
7 
7 

7.5 
7 

6.5 

7 

7 
3 

2.5 

8 

5 

6 

7 
6 

8 

7 

8 
8 
8 
9 
9 
8 
9 
9 
9 
8 


! 


27 10,69 4-9 

27 11,89 9 

28 4,98 9 

28 1,19 I 9 

28 1,36 I 9 

28 1,09 I 9 

28 0,61 I 10 

27 10,75 9 

27 10,45 I 9 

27 11,25 I 8 

27 11,72 3 

27 9,45 I 7 

27 8,25 7 

27 7,65 6 

27 7,15 I 8 

27 3,69 I 9 

27 6,18 I 9 

27 5,18 I 8 


innz. 

-f-io° 

10 

12 

41 

13 

12 

12 

11 

10 

12 

11 

4 

7 

8 
9 

11 

13 

13 

13 

11 

13 

13 

13 

14 
13 
13 

13 

14 
41 
14 


! 


4-15 

15 

14 

14 
12 
13 

15 
11 
11 
11 

8 

11 

10 

10 

12 

13 

13 

12 


Hyeto- 
metr. 

Poli. San. 

0,067 
0,175 
0,417 
0,114 


t 1,006 

j 0,272 


0,164 


0,114 


0,131 


0,064 


0,400 


0,111 


0,364 


Ventus, 


Sept. Oct 2« 

Mer; 

Mer. Or. 2* 
Sept. Oc. 
o« 
o. 

Mer. Or. 2. 
— 2. 
Mer. 

Mer. Oc. 
Sept, 3. 
~ 3. 

— 3. 

Sopt. Oc, 

o. & 2. 
o. & Sept. 2. 
Sept. Oc, 
o. 

Mer. 

Sept. Oc. 

. 

Mer, Or. 

Or. 

Mer. 
Mer. Or. 
Or. 

Mer. 


Coeli 
facies • 


l 


I 


o. 

Nub. & Pl. 

Oc. 

Seren. 

Sept. Oe, 


Oc. 

Obduct, 

— 

Seren. 

Sept, Oc. 


— 2. 

Obduct. 

— 2. 



— 2. 



Sept. 3. 


— 2. 

Nubes. 

Oc. 2. 


Sept. Or. 

Pluvia. 

Oc. 

Obduct.* 

Sej3t. Oc. 

— 


1 Seren. 


Ser en, 

Obd. & Pl. 
Nub. & Pl. 
Pluvia, 

Nubes. 

Pluvia. 

Nubes. 
Pluvia. 
Pl. & Nix, 
Seren, 

Nubes. 

Pluvia. 

Sercu. 

NebuU. 

Neh.Nix&Pl. 

Seren, 

Pluvia. 
Pl. & Nub. 

Nubes. 
Nnb. & Pl. 
Nubes. 
Pluvia. 
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Stat, bar, 
non cor- 
rectus. 


10,6 

9,2 

11,0 


Stat. bar. 
ad 0“ R. 
reductus. 


L. 

4,98 
7,08 
0,67 
2,96 
7,25 

8.15 

1.07 

3.86 

7.95 

I , 27 

I , 77 
9,55 
7,20 

6,61 
8,23 
10,05 
9,35 
8,20 

9.30 
11,92 

II , 49 

11,02 

8,13 

9.08 
9,10 
9,90 

10,40 
0,17 
0,17 
2,19 

2.31 

1.86 
0,57 
0,24 

10,75 

10.95 
7,05 

II , 17 
0,14 

9.55 
10,05 

7,85 

7.55 

10.15 

27 9,85 
27 8,45 
27 10,25 


Tliermometro- 

grapli. 


Hyeto- 

metr. 


Ventus. 


Poli» Dan. 


0,261 


0,528 


Sept. 

Oc. 3» 
Sept. Oc. 
Sept. Or. 
Or. 

Mcr. Oc. 3. 


0,103 


0,258 


0,181 

0,297 


0,200 

0,531 


Mer. Or; 

lOr. 

o. 

Sept. Oc. 

o. 

Oc. 

Mer. Oc. 
Mer. 

Sept. Oc. 

Sept, 
Sept. Or. 


Sept. 
Sept. Ot. 

Sept, Oc. 


o. 

Mer. Or. 2. 
— 2 . 
Or. 2. 
Bler. Or. 
Or. 

o. 

Sept. Or. 
Sept. 
Mer, 

Or. 

Mer Or. 


0,389 


Mer. Or* 
o. 

Mer. Oc. 


Coeli 

facies. 


Scren. 

PluYia. 

Nube*. 

Seren. 

Obduct. 

Pluvia. 

Obduct. 

Nubes. 
Obduct. 
Seren. . 
Nubes. 

PI. & Nub. 
Seren. 
Nubes, 

Pluvia. 

Seren. 


Nubes. 

Obduct. 

Seren. 


Nubes. 

Pluvia. 

Nubes. 

Nebula. 

Seren. 

Pluvia. 


Pl. & Neb. 
Nebula. 

Nebula. 

Pluvia. 

Obduct. 




I 


fi v> 

LE. 

pt. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

46 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

‘28 

29 

30 

t. 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

inot 


Obserrationes Thorstensenii.' 



T. R. 
B.af- 
Ibc. 

1 Stat. I^ar. 
ad 0*^ R. 
reductus. 

Tliennometro- 

grapli. 

Hycto- 

metr. 

1 Ventus. 

Coeli 

facies 



L. 

iniiu 

inaxt 

Poli. ])an. 



+9° 

27 

1,44 

+4’ 

+9° 

0,186 

Mer. Or. 3. 

Pluvia. 

11 

27 

7,58 

6 

14 


Sept. 


10 

27 

9,05 

7 

12 


Mer. Or- 

Nubes* 

10 

27 

8,25 

6 

11 


Mer. Oc. 


9 

27 

6,33 

6 

8 

0,056 

Mer. Or. 2- 

Pluvia. 

10 

27 

0,77 

6 

10 

0,033 

Sept. Or. 2. 

Nub. & Pl. 

12 

27 

3,12 

6 

15 


Sept. Oc. 

Nubes, 

10 

27 

4,16 

4 

11 


1 i 


10 

27 

6,65 

3 

12 


— 


10 

27 

5,96 

3 

12 


Or. 2. 


10 

27 

4,06 

2 

11,5 


Sept. Or. 


10 

27 

3,36 

3 

10 

0,050 

-- 2. 

Obd. & Pl. 

11 

27 

5,68 

5 

15 


Or. 

Nubes. 

14 

27 

7,65 

6 

15 

% 

o. & Sept. Oc. 

Seren. 

44 

27 

5,36 

1 

14 


iSept. Oc. 


10 

27 

1,77 

1,5 

11 


Sept, Or. 

Nubes. 

9,5 

27 

2,80 

1 

10,5 


Sept. 3. 


8 

27 

2,11 

4 

8 


— 3. 


12 

27 

3,61 

0 

15 


Sept. Or. 

Seren. 

11 

27 

1,79 

1 

12 




9 

27 

3,54 

3 

12 




8 

27 

6,90 

3 

10 ■ 


o. 

Nubes. 

8 

27 

3,71 

2 

10 

0,072 

2. 

Pluvia. 

8 

27 

2,41 

2 

8 


Sept, 2. 

Seren. 

8 

1 27 

9,90 

2 

9 


— 


8 

27 

9,50 

0 

7 

0,119 

Or. 2. 

Pluvia, 

8, 

1 27 

4,41 

2 

9 

0,594 

~ 3. 


4-7° 

26 

11,69 

+1 

7 


Or. 2. 

Nub. Sc Pl, 

7 

27 

1,19 

4 

7 

5 0,292 

Mer. Oc., 3. 

Pluvia, 

8 

1 27 

2,51 

4 

6 

\ 

— 3. 


8 

27 

3,71 

4 

6 

/ 

Mer 3. 


7 

27' 

6,48 

3 

6 

J 0,394 

— 3. 


7 

27 

8,98 

3 

6 

\ 

Mer. Oc., 


8 

27 

8,50 

4' 

7 

/ 



7 

27 

10,07 

4 

6 

0,564 


Obduct. 

7 

28 

1,37 

3 

6 


Or. 

Obd, 5c Pl. 

9 

9 

9 

28 

27 

27 

1,02 

11,52 

11,32 

3 

6 

6 

9 

10 

0,139 

» 

Mer. Oc. 2, 

Or. 

Pluvia, 

Obduct. 

9 

27 

7,63 

6 

9 




9 

27 

7,33 

4 

8 


O 


9 

27 

6,43 

4 

8 

0,119. 

Mer. Or. 

Pluvia. 

8 

27 

11,10 

2 

5 


Oc. 

Nebula. 

• 8 

27 

10,00 

3 

7 

! 0 456 

Or. 

Pluvia. 

8 

27 

8,40 

4 

8 


O, 

8 

27 

3,7 1 

4 

8 

0,478 

Mer. On 

Obd. & Pl. 

8 

26 

8,62 

4 

8 

0,236 

Sept. Or. 

Pluvia. 

7 

1 26 

11,29 

2 

5 1 

Sept. 2: 

Nubes. 


i 21 vesper. Ther. — 2“ ; Bar. 27‘' 8"< (non cor.) 
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Oct. 
22 

23 

24 
. 25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
29 

bec. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 


Stat. bar. 
non cor- 
rectus. 


T. R. 

B. af. 
fix. 


Stat. bar. 

ad 0° R. 

reductus. 


Tbermometro 

* 

grapL. 


p. 

27 

L. 

9,8 

+5° 

P. L. 
27 9,43 

27 

8,9 

5 

27 

8,53 

27 

7,5 

6 

27 

7,05 

28 

1,5 

6 

28 

1,04 

28 

2,7 

5 

28 

2,32 

27 

2,9 

5 

27 

2,53 

27 

2,5 

5 

27 

2,13 

27 

11,0 

6 

27 

10,55 

27 

6,2 

3,5 

27 

5,94 

27 

3,7 

4 

27 

3,40 

27 

4,0 

+4 

27 

3,70 

27 

1,4 

3 

27 

1,18 

27 

2,8 

3 

27 

2,58 

27 

4,2 

—2 

27 

4,35 

27 

8,1 

+2 

27 

7,95 

28 

0,0 

2 

27 

11,85 

27 

7,6 

2 

27 

7,45 

26 

8,1 

3 

26 

7,88 

26 

6,0 

3 

26 

5,78 

27 

0,3 

2 

27 

0,15 

27 

4,3 

2 

27 

4,15 

26 

11,4 

1,5 

26 

11,29 

27 

0,6 

1,5 

27 

0,49 

27 

3,0 

1 

27 

2,93 

27 

5,3 

1 

27 

5,23 

27 

7,0 

0 

27 

7,00 

27 

7,8 

—2 

27 

7,95 

27 

3,8 


27 

3,87 

27 

0,4 


! 27 

0,33 

27 

1,0 

0 

27 

1,00 

27 

4,6 

— t 

27 

4,67 

27 

8,4 

2 

27 

8,55 

28 

1,1 

1 

28 

1,18 

27 

4,9 

+0 

27 

4,90 

27 

1,2 

2 

27 

1,05 

27 

8,9 

3 

27 

8,68 

27 

9,0 

4 

27 

8,70 

28 

0,0 

4 

27 

11,70 

28 

0,6 

4 

28 

0,30 

28 

1,4 

4 

28 

1,10 

28 

1,2 

+4 

28 

0,90 

28 

1,0 

4 

28 

0,70 

28 

1,0 

3 

28 

0,77 

28 

1,1 

3 

28 

0,87 

28 

0,3 

2 

28 

0,15 

27 

10,2 

1 

27 

10,12 

27 

10,2 

1 

27 

10,12 

27 

10,9 

0 

27 

10,90 

28 

0,0 

—2 1 

28 

0,15 


mint 
+ 10 

1 

3 

1.5 

-3 

+0 

3 

0 

—3 

+0,5 

+2 

—3 

3 

3 

3 

5 

5 
1 
1 
3 

3 

4 
4 

3 

7 

6 

4 
1 

5 

6 
3 
3 
2 

+2 

2 

3 

1 

1 

2 

n 

—2 

2 

4 

4 

5 

6 

8 


inax* 

+ 2 ° 

5 

6 

2,5 

0 

6 

6 

3 

— 1 

+3 

+3 

0 

0 

1 

0 

— 1 
1 

+0 

0,5 

0 

— 1 
1 
1 

1 


1 

+2 

—3 

3 
2 
1 
1 

+5 

5 

5 

4 
3 

5 

+3 

2 

1 

0 

—2 

1 

2 

5 

6 


Hyeto- 
metr. 

Poli. Daii. 

0,306 


Ventus. 


0,350 

0,200 

0,042 

0,686 


0,397 


0,167 


0,217 


1 0,294 
0,511 


Sept. Or. 
Mer. Or. 

o. 

Sept, 3. 

Mcr. 

Or, 

o. 

Sept, Or. 3. 
Mer, Oc, 2* 

Mer. Or. 
Sept. Or. 
Sept. 3. 

— 3. 
3. 

Or* 2. 

— 2 . 

Mer. Oc. 

Mer.Oc.etSpl Or 

Sept. 3, 

— 2. 
Sept. Or* 
Sept. 3. 

— 3. 

— 3. 
Sept. Or. 

Or. 2, 
Mer. Or. 
Sept, 3* 

Sept. Or, 

Or. 3. 

Mer* Or. 3* 
Or* 

— 3, 


0,144 


Or. 

o. 

o. 

o* 

o; 

o. 

o. 

o* 

o. 


Coeli 

facies. 


Nix & PI. 
Pluvia. 
Nebula, 
Nubes, 

Obd.PJ.eiNix 

Nub, & PL 
Seren* 
Nix. 
Pluvia, 

Obd. &Nix. 

INix. 

Nebula, 

Nix, 


Nubes* 
i Nix. 
Seren, 
Nubes, 
Nix, 
Seren. 
Nubes. 


Obduct, 
Nubes. 
Nix & Pl. 
Nubes, 
Sereu, 


Pluvia. 


Nubes, 

Pluvia. 

Seren* 
Nubes, 
Pruina* 

Sei\2<Pruin 


t 
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s*2 

Cft 1 

6’tat. bar. 
rion cor- 
rectus. 

T.ll. 1 
B af- 
iix. 1 

titat. bar. 
ad 0° R. 
reductus. 

Tbermometro- 

grapb. 

Hyeto— 

metr* 

Ventus, 

Coeli 

facies. 

Dec* 1 

i P. 

JL. 


P 

. L. 

inin. 

»ax. 

Poll. Dan. 



10 

27 

11,2 

—2° 

27 

11,35 

—6“ 

—4° 

0,444 

Sept. 3* 

Nix. 

11 

27 

8,4 

+0 

27 

8,40 

9 

2 


Obduct. 

12 

27 

9,8 

0 

27 

9,80 

2 

1,5 


Or. 2 . 

Nubes. 

13 

27 

2,4 

1 

27 

2,33 

2 

+4 



Obduct. 

14 

27 

8,9 

1 

27 

3,83 

+0 

4 

0,122 


_ 

15 

27 

2,2 


27 

2,05 

1 

4 

Mer. Oc. 

Pluvia, 

16 

28 

0,8 


28 

0,65 

—3 

1 


Sept. 

Seren. 

17 

28 

8,4 

1 

28 

8,32 

5 

—4 

0,064 


18 

27 

11,6 


27 

11,45 

4 

4-2 

Mer, Oc. 

pluvia. 

19 

28 

0,0 

2 

27 

11,85 

1 

1 


Sept. Oc, 

Seren. 

20 

28 

0,8 


28 

0,66 

2 

—1 

0,058 

o. 

Nebula. 

21 

27 

5,4 


27 

6,33 

5 

1 

Oc. 

Pl. & Grand. 

22 

28 

2,9 

—3 

28 

3,13 

9 

8 


Sept. S. 

Seren. 

23 

28 

5,0 

4 

28 

5,31 

40 

9 


— 3. 


24 

28 

2,3 

4 

28 

2,60 

9 

8 




25 

27 

8,3 

3 

27 

8,52 

6 

5 


Sept. Or. 


26 

27 

8,0 

3 

27 

8,22 

8 

7 


— 2. 

Seren. 

27 

27 

8,0 

4 

27 

8,30 

8 

6 


Sept. 3< 


28 

27 

8i0 

3 

27 

8,37 

12 

11 


Seren. 

29 

27 

7,4 

3 

27 

7,77 

9 

8 


Or. 

Obduct. 

30 

27 

10,1 

4 

27 

10,40 

7 

6 


0. 


31 

27 

8,2 

3 

27 

8,42 

6 

5 


Sept. 

— 

4831.J 









Jan. I 











1 

27 

8,7 

—3 

27 

8,92 

-6 

—4 


o. 

Seren. 

2 

27 

10,0 

3 

27 

10,23 

6 

4 

• 

Sept. Or. 


3 1 

28 

0,0 

3 

28 

0,23 

6 

4 


o. 


4 1 

28 

2,6 

2 

28 

2,75 

3 

2 


o. 

Pruina. 

6 

28 

3,0 

2 

28 

3,15 

3 

2 


o. 

-iM 

6 

28 

3,8 

1 

28 

3,88 

1,5 

1 


Or. 

Seren. 

7 

27 

41,7 

+0 

27 

11,70 

1 

+2 

0,117 

Sept. Or. 

PJ. & Obd. 

8 

27 

9,2 

4 

27 

8,90 

+2 

4 


Mer.* Or. 

Obduct. 

9 

28 

0,8 

4 

28 

0,50 

1 

3 


0. 

Nebula. 

10 

23 

3,9 

4 

28 

3,59 

3 

5 


o. 

Obduct. 

11 

28 

2,2 

4 

28 

1,90 

1 

3 


o. 


12 

28 

1,3 

4 

28 

1,00 

2 

6 


Mer. Or. 

Pluvia. 

13 

28 

0,1 

5 

27 

11,72 

3 

6 


o. 


14 

27 

8,3 

5 

27 

7,93 

3 

5 

1 

o. 



15 

27 

7,0 

5 

27 

6,63 

3 

5,5 

> 0,989 

o. 


46 

27 

5,2 

5 

27 

4,83 

3 

5 


Mer. 


17 

27 

7,4 

5,5 

27 

6,99 

3 

5 

y 

Or. 2. 


IS 

27 

4,2 

5 

27 

3,83 

3 

5 

1 

Mer. Or. 


49 

27 

4,0 

6 

27 

3,63 

2 

4 

0,069 


Obd. & PL 

20 

27 

8,7 

4,2 

27 

8,38 

0 

2 


Mer. Oc. 


21 

27 

10,9 

'4 

27 

10,60 

—2 

0 


0. 

Nebula. 

22 

28 

2,8 

3 

28 

2,57 

3 

—2 


Or. 

Obduct. 

23 

28 

2,6 

1 

28 

2,52 

6 


1 

Sept. 3. 

Screii. 

24 

28 

3,3 

0 

28 

3,30 

9 

7 


Sept. Or, 

Nubes. 

25 

28 

1,9 

-2 

28 

2,05 

7 

6 

1 

Sept. 

Nii & Obd. 


1831; 
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^ 80 . 

26 

27 

28 

29 

30 
^ 31 
f^eb. 

1 

2 
8 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 

> 28 
^art. 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

}» 

u 


Stat. bar. 
non cor- 
rectus. 

T. R. 1 
B.af- 
ilx. 1 

Stat bar. | 

ad 0° R. 1 

reductus. | 

Tbermometro' 

grapli. 

P. 

L. 


P. 

L. 1 

3ain* 

inax. 

27 

9,0 

—2° 

27 

9,15 

—6° 

—2° 

27 

9,6 

1 

27 

9,68 

4 

2 

27 

9,9 

+0 

27 

9,90 

2 


27 

10,2 

0 

27 

10,20 

3 


27 

11,4 

—1 

27 

11,48 

4 

3 

28 

0,3 

2 

28 

0,45 

9 

6 

28 

3,9 

—2 

28 

4,05 

—8 

-8 

28 

3,1 

3 

28 

3,33 

9 

6 

28 

3,4 

3 

28 

3,63 

9 

7 

28 

2,5 

3 

28 

2,73 

8 

6 

27 

10,3 

3 

27 

10,53 

6 

2 

27 

11,0 

3 

27 

11,23 

9 

6 

27 

6,1 

3 

27 

6,32 

5 

3 

27 

6,0 

2 

27 

6,15 

3 

1 

27 

3,0 

2 

27 

3,15 

2 

1 

27 

0,6 

1 

27 

0,67 

1 

-1-0 

27 

3,8 

1 

27 

3,87 

5 

—3 

27 

7,7 

1 

27 

7,77 

3 

1 

26 

11,4 


26 

11,40 

2 

+0 

26 

10,1 

1 

26 

10,03 

+1 

3 

27 

0,3 

1 

27 

0,23 

—1 

2 

27 

2,0 

2 

; 27 

1,85 

1 

2 

27 

3,6 

i 

27 

3,53 

3 

0 

27 

9,8 

1 

27 

9, '2 

6 

—2 

27 

11,9 

1 ! 

27 

11,82 

3 

2 

27 

11,6 

2 

27 

11,45 

2 

+2 

28 

0,0 

2 

27 

11,85 

1 ^ 

1 

28 

1.7 

2 

28 

1,55 

-l-.i 

3 

28 

2,1 

2 

28 

1,95 

0 

2 

28 

2,0 

2 

28 

1,85 

—2 

— 1 

27 

2,2 

2 

27 

2,05 

4 

2 

27 

3,9 

2 

27 

3,75 

4 

1 

27 

6,3 

2 

27 

6,15 

4 

2 

27 

8,8 

2 

27 

8,66 

4 

1 

4 

27 

8,2 

4-2 

27 

8,05 

—4 

—1 

27 

3,6 

2 

27 

3,45 

2 

+0 

27 

3,5 

3 

27 

3,28 

1 

1 

2 

27 

1,2 

3 

27 

0,98 

2 

2 

27 

3,8 

3 

27 

3,58 

1 

2 

27 

0,0 

3 

26 

11,78 

1 

3 

27 

4,0 

3 

27 

3,78 

4 

—2 

27 

2,6 

3 

27 

2,38 

1 ^ 


27 

0,1 

3 

26 

11,88 



26 

10,3 

4 

26 

10,01 

i ^ 

4 

27 

0,9 

4 

27 

0,61 

—2 

2 

27 

0,2 

4 

26 

11,91 

i ^ 

2 

26 

10,0 

4 

26 

9,71 

1 1 

1 

26 

7,3 

4 

1 26 

7,01 

1 4-0 

3 


Hyeto- 
metr. 

Poli, Dan. 


Ventus. 


0,583 


0,678 


0,756 


Or. 3. 

3. 

— 8 . 

Sept, 2* 

— 2a 

— 2 . 

o; 

Sept. 

o. 

o. 

o. 

Sept. 
Sept. Or. 

Or. 

Oc. 3. 
Mer, Oc. 
Sept. Or, 

Mer, Or. 
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PoIJ. Dan. 




28 

2,5 


28 

1,67 

+6° 

4-12° 

0,083 

+10° 

o. 

Nub. Pl. 

28 

2,7 

11 

28 

1,87 

5 

12 

0,069 

10,5 

o, 



28 

1,3 

11 

28 

0,47 

6 

12 


10,5 

o. 


28 

0,0 

11 

27 

11,17 

6 

14 

0,050 

11 

o. 

Nub. Pl. 

27 

9,7 

11 

27 

8,87 

6 

15 


11 

o. 

Nubes. 

27 

9,2 

11 

27 

8,37 

5 

14 

0,193 

11 

Mer, Oc. 

Pluvia, 

27 

8,5 

11 

27 

7,68 

6 

12 


11 

o. 


27 

11,6 

11 

27 

10,77 

5 

10 


10 

0. 

Obduct, . 

28 

0,2 

11 

27 

11,37 

6 

11 


11 

o. 


28 

0,3 

11 

27 

11,47 

6 

12 

C\ ^00 

10 

o. 

Nub. Pl. 

27 

9,2 

11 

27 

8,37 

5 

12 


10 

Or. 


27 

10,8 

11 

27 

9,97 

4 

10 


10 

Sept, Oc, 

Seren. 

1 27 

10,1 

10 

27 

9,34 

3 

8 


9 

Sppt. 3. 

Nubes* 

1 28 

1,6 

9 

28 

0,92 

3 

8 


9 

— 3. 


1 28 

0,0 

9 

27 

11,32 

3 

9 


9 

Mer. Oc, 


1 27 

11,1 

10 

27 

10,34 

5 

10 

0.022 

10 

Or. 

Obd, PJ. 

1 28 

0,8 

11 

27 

11,97 

5 

11 


10 

— 

Nubes, 

1 28 

0,9 

11 

28 

0,07 

6 

12 


10 

Sept. Oc. 

Nubes. 

28 

1,0 

11 

28 

0,17 

6 

12 


10 


28 

1,4 

14 

28 

0,34 

6 

13 


10 

_ 

Nub* Ser. 

28 

1,7 

+11 

28 

0,87 

-}-6 

+12 

% 

+10 

Oc. 

Seren. 

28 

1,1 

11 

: 28 

0,27 

6 

12 


11 

Sept. Oc. 

— 

27 

11,0 

11 

27 

10,17 

6 

12 


11 

o. 


1 27 

11,0 

11 

1 

10,17 

6 

12 


11 

o. 


1 27 

10,3 

11 

27 

9.47 

6 

13 


ll 

o. 

Seren. 

1 27 

11,9 

12 

27 

10,99 

7 

14 


11 

Or. 


1 28 

2,0 

13 

28 

1,02 

7 

16 


12 

Sept. Or. 

— 

28 

3.7 

13 

28 

2,70 

7 

15 


13 

Or. 

— 

1 28 

4,0 

12 

28 

3,08 

7 

14 


12 

— 

Obduct. 

1 28 

3,1 

12 

28 

2,18 

6 

12 

n nflO 

11 

O, 

Nub. Pl. 

28 

3,0 

12 

28 

2,08 

6 

12 

u,ut5y 

11 


— 

28 

3.0 

12 

28 

2,08 

6 

13 


11 


Nubes. 

28 

2,8 

12 

28 

1,89 

6 

13 


It 



28 

3,6 

12 

28 

2,68 

6 

13 


11 

— 


28 

3,7 

12 

28 

2,78 

6 

13 


11 

Or. 

Nubes, 

28 

1,4 

12 

28 

0,49 

6 

12 

0,064 

11 


Pluvia. 

28 

0,2 

12 

27 

11,29 

6 

13 


11 

0. 


1 27 

8,6 

12 

27 

7,71 

6 

12 


10 

Sept. Oc* 


27 

7,3 

11 

27 

6,48 

5 

12 

0,372 

10 

Sept. Or. 

Pluvia* 

27 

7,9 

11 

27 

7,08 

6 

12 


10 

o. 


27 

8,1 

11 

27 

7,28 

6 

12 

0,236 

10 

Or. 

Pluvia* 

1 27 

9,9 

11 

27 

9,07 

7 

12 


10 

O, 

_ 

1 27 

10,8 

11 

27 

9,97 

6 

12 


10 

Sept. Or, 

Nubes, 

27 

11,3 

10 

27 

10,54 

2 

8 


10 

— 


27 

10,6 

10 

27 

9,84 

3 

9 


9 

Sept* Oc. 

Seren. 

27 

8,2 

11 

27 

7,38 

5 

12 

K 

9 

Sept. Or. 

Obd. Pl. 

27 

8,1 

11 

27 

7,28 

5 

11 

0,683 

9 

o. 

Pluvia. 

27 

10,2 

10 

27 

9,44 

5 

10 

9 

Mer. Oc. 


1 27 

11,3 

10 

1 27 

10,54 

5 

11 

) 

9 

_ 



9 


66 


1833. • Observationes Thorstensenii. 


Mensis 

et dies. 

Stat. bar. 

s 

non cor- 
rectus. 

T. R. 1 

B. at- 
fix. 

Stat» bar* 
ad OOR. 
reductus. 

Thermometro- 

graplj. 

IJyeto- 

inetr. 

Temp. 

maris. 

Ventus* 

Coeli ■ 
facies. 

Jul. 

P. 

L. 


P, 

L. 

jnui. 


PolJ* Dan. 




30 

28 

6,6 

+11« 

28 

5,75 

-}-7° 

4-12° 

1 0 1 83 

4-10° 

Mer. Oc. 

Nub. Pl. 

31 

28 

0,2 

11 

28 


6 

11 


10 



Aug. 












1 

28 

5,8 

+11 

28 

4,95 

+6 

i-10 



+10 

Mer. Mcr» Oc. 

PJ. Neb, 

2 

28 

6,0 

11 

23 

5,15 

6 

12 


0,242 

10 , 



3 

28 

6,3 

11 

28 

5,45 

6 

12 



10 

Mer. Oc. 

Nebula 

4 

28 

6,2 

11 

28 

5,35 

6 

10 


f\ t Q/5 

10 

0. 

Pluvia* 

5 

28 

4,0 

11 

28 

3,15 

6 

11 


U,ioO 

10 



6 

28 

4.0 

11 

28 

3,15 

4 

10 


10 

Mer. Oc. 

Nubes, 

7 

28 

3,6 

11 

23 

2,75 

4 

12 


10 

Mer. 


8 

28 

2,4 

11 

28 

1,57 

5 

10 


n ^ n/i 

10 

o. 

Nub. Pl, 

9 

28 

3,3 

11 

28 

2,45 

5 

11 


u^iyx 

9 

Mer. Oc. 

ObeJ. P). 

10 

28 

3,7 

11 

28 

2,85 

5 

11 


9 

o. 


11 

23 

3,5 

' 11 

28 

2,65 

5 

11 

■ 


9 

o. 

Pluvia. 

12 

28 

3,0 

11 

28 

2,16 

4 

10 


0,367 

9 

Mer. 


13 

28 

3.9 

11 

28 

3,05 

5 

11 


10 

Sept. Oc. 

Seren. 

14 

28 

3.2 

10 

28 

2,43 

4 

10 


0,089 

9 

Mer. 

Pluvia, 

15 

27 

10,4 

11 

27 

9,57 

5 

11 


9 

Sept. 

Nub. Pl. 

16 

28 

2.4 

10,5 

28 

1,61 

4 

10 


9 

Mer. 

Nubes, 

17 

27 

10,2 

10 

27 

9,44 

4 

10 


1 

9 

— 

PJuvia. 

18 

27 

8,1 

10 

27 

7,36 

4 

10 


> 0,306 

9 

o. 

. — 

19 

27 

G,2 

10 

27 

5,46 

4 

10 



9 

_ 

— 1 

20 

27 

6,0 

10 

27 

5,26 

5 

10 


0 219 

9 

Mcr. 2. 

— 1 

21 

27 

6,0 

10 

27 

5,26 

5 

9 


1. w 

8 

Sept. Or. 3. 

— 1 

22 

27 

7,8 

10 

27 

7,06 

4 

9 


8 

— 

Obd. Nub. 

23 

27 

9,9 

10 

27 

9,14 

4 

8 


8 

— 


24 

28 

1,7 

9 

28 

1,02 

4 

8 


8 

o. 

Obduct. 

26 

28 

2,0 

9 

28 

1,32 

4 

9 

% 


8 

Or. 

Obd. Pl. 

26 

27 

8,4 

9 

27 

7,73 

4 

9 


0,508 

8 

Sept. Or. 


27 

27 

4,7 

9 

27 

4,03 

4 

8 

. 


8 

o. 

■ i 

28 

27 

4,1 

9 

27 

3,43 

4 

8 


7 

Sept. Or. 

Obduct. 

29 

27 

3,8 

9 

27 

3,13 

4 

8 

0,175 

7 

Sept. 

Pluvia. 

30 

27 

6,0 

9 

27 

5,-33 

4 

8 

1,011 

7 

Or. 

— 1 

31 

28 

0,0 

9 

27 

11,32 

2 

6 


6 

Sept, 

Seren, 1 

Sept. 











1 

1 

28 

2,6 

+8 

28 

2,00 

+2 

+6 


+6 

Or. 

Obduct. 

2 

27 

8.4 

8 

27 

7,81 

3 

6 

0,231 

6 

— 

Nub. PJ. 

3 

28 

1,7 

8 

28 

1,10 

4 

9 


7 

o. 

Seren. 

4 

27 

9,4 

9 

27 

8,72 

4 

8 



6,5 

Or. 

PJuvia. 

5 

27 

8,7 

8 

27 

8,11 

4 

8 


0,817 

6 

Mer. Oc. 

— 

6 

27 

8,2 

8 

27 

7,61 

4 

8 


6 


— 

7 

27 

8,4 

8 

27 

7,81 

4 

8 



6 

— 

_ 

8 

27 

9.5 

8 

27 

8,90 

4 

7 


0,678 

6 

— 

PJ. Nub. 

9 

27 

4,3 

8 

27 

3,71 

4 

7 


6 

Or. Sept. Or. 

PJ. Obd. 

10 

27 

5,4 

8 

27 

4,81 

5 

8 


6 

— 2. 

Obd. Nub. 

11 

27 

5,9 

7 

27 

5,38 

2 

6 


5,5 

Sept. 3.' 

Seren. 

12 

27 

11,1 

7 

27 

10,57 

— 1 

6 


5 

— 3. 

— 

13 

28 

1,3 

7 

28 

0,77 

+1 

8 


5 

O. 

— 

14 

28 

3,0 

8 

28 

2,39 

4 

9 

j 

0,314 

6 

Mer. Oc.' 

Pluvia. 

15 

27 

10,1 

9 

27 

9,42 

4 

11 

j 

7 

Sept. 

Nnb. Pl. 
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1833. 


Obse rvationes Thorstensenii. 



Tlierrnometro 

graph. 


+ 10 ° 

9 

11 

10 

9 

6 

8 

8 

2 

4 ■ 

5 
5 
8 
8 
8 

+5 

9 

5 

5 

5 

5 

4 
3 
2 

— 1 
+2 
2 
3 

5 
2 
1 
2 
1 
0 
3 

3 
1 
1 
1 

4 
3 

5 
5 
3 
2 
2 

0 
0 


Hyeto- 

nictr* 


Poli, Dan. 
0472 

0,272 
0,278 


0,211 


0,119 

0469 


0,464 


0,694 


,033 


0,200 


04i9 


Temp. 

maris. 

Ventus, 

Coeli 

facies. 

O 

4- 

Mer. 

Pluvia. 

7 

Mer. Oc. 

_ 

7 

o. 

Obd. Pl, 

7 

o. 

Pluvia. 

7 

Mer. 2. 

Obcl. Pl. 

6 

Mer, Or. 3, 

Pluvia. 

6 

— 3. 

Nub, Pl. 

6 

Scpt. Or, 

Obduct. 

5 

o. 

Pruina, 

5 

Sept, Or, 3, 

Pluvia. 

5 

o. 

Nubes. 

5 

Sepf. 

Seren, 

5 

o* 

Pluvia. 

5 

o. 

Seren. 

5 

Or, 

Obd. P). 

+5 

Mer, Oc, 

Pluvia. 

6 


Nub. Pl. 

5 


— 

5 

Or. 

Obd. Nub. 

5,5 

o. 

Pluvia. 

5,5 

Mer. Or. 


4,5 

Mer. Oc. 

— 

4 

— 

Nii-, 

4 



4 

o. 

Seren, 

4 

Sept. 3. 

Nubes. 

4 

Or 

Nix. 

4 

— 

Pluvia. 

4 

Sept. Or. 3. 

Nubes. 

4,5 

— 2. 


4 

— 2. 

— 

4 

Sept. Or.“Mer.Or,3. 

Pluvia. 

4 

Sept. Or. 2. 

Seren, 

4 

Sept* 

— 

4 

Or. 

■ Nubes, 

4 

Sept. 2, 

Seren. 

3,5 

— 2. 

Nubes, 

3,5 

Sept. Or. 

Nix. 

4 

Sept. 

Nubes. 

4 

— 3. 

Seren, 

4 ' 

- 3. 


4.5 

O. 


4,5 

Or* 3, 

Nubes. 

4 



4 

Sept, Or. 


4 

— 

— 

+3,5 

Or. 

Nubes, 

3,5 

— 

— 


a die 18 Oclhr^ observationes fact» sunt in oppido Reikiavig, 
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1833. 

Tk 

fr.B 

o 2 
u g- 


1 Stat. bar. 

T. R. 1 . 

1 non cor« 

B. af- 

1 rectus. 

fix* 1 


adO° R. 
reductus, 


Thennometro- 

Hyeto- 

graph. 

metr. 


P. L, 

27 11,20 
27 5,80 

26 10,71 

27 4,20 

27 10,07 
27 11,57 
27 6,48 

27 1,31 

27 1,51 

27 2,1 1 

27 6,20 

27 5,00 

27 4,10 

27 3,30 

27 6,80 

27 1,11 

26 10,81 
27 2,5 1 

27 2,61 

27 9,30 
27 9,60 

27 10,70 
27 11,95 
27 1,70 
27 2,10 

27 2,13 
26 11,35 
26 9,88 

26 10,65 

26 11,55 

27 1,03 

26 4,93 

26 8,93 

27 2,16 

27 3,73 
27 4,16 
27 3,20 
27 8,07 

27 11,58 
27 10,28 
27 8,90 

27 5,95 

27 2,98 

27 1,65 

27 1,95 

27 2,75 

27 2,82 

27 3,73 

27 4,60 


Annot 


die 30 
die 5. 


Tonitru. 
Terras motus. 


inm. 


PolJ.Dan 


0,091 


0486 


0,508 


1,014 

0,117 


0.397 

0,269 

0,750 


0,167 


0,586 


0,058 


Temp, 

maris. 


Ventus. 


Mer. Mer. Oc 
Mer. 

Or. 


Mer* Or. 2. 

— 2 . 

Mer, 

— 3. 
Mer. Oc, 

Sept. Or. 
Sept. 

— 3. 

— 3. 

Sept. Or. 
Or. 2. 


Mer. Or. 
Mer, 


3. 


Mer. Oc. 

Sepl.Or, — Mer.Oc. 
Sept, Or, 3. 
— 3. 



Sept, 

0,5 

Sept, Or 

0,5 

— 

0,5 

Sept, 


[Mer.Oc. — Sept.Oc 
Sept, Or. 2, 
lOr. Sept, Or. 2. 
Or. Mer. Or. 
Mer. Oc. 

Sept. Or, 2. 
— 2. 
Mer. Or, 
Sept. Or. 

— 3 


Coeli 

facies. 


Nub. Nix, 
Nub, & Pl, 
Pluvia- 
Seren. 

Nub, Obd. 
Obd. Neb. 
Nebula, 
Obd. Pl. 

Nubes. 

Pluvia. 

Pl. Obd, 

Pl. Neb. 

Pluvia, 
Pl. Nix, 
Seren* 


PL Nix. 

Nubes. 

Pluvia, 

Nix. 

Pluvia. 

Nix. 

Nubes. 

Nix. 

Seren. 

Seren. 


Nubes, 
Nub. Obd. 
Nubes, 
Pluvia, 
Nix, 

Nubes. 


Nix. 


69 




183i. 

s-.§ 

J__3- 
t)ec, 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

^1 

ijc 

Jan. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 
2 

3 

4 

^nnot, Dec, die 30. Pruina. 


Observationes Thorslensenii, 


Stat. 

bar. 

T, R. 

Stat, bar. 

non 

cor- 

B. af- 

ad 

00 II. 

rectus. 

fix. 

reductus. 

P. 

L, 


P. 

L. 

27 

5,7 

— 1° 

27 

5,77 

27 

7,0 

1,5 

27 

7,11 

27 

5.3 

1 

27 

5,37 

27 

2,5 

0 

27 

2,50 

26 

10,0 

+2 

26 

9,85 

27 

2,0 

2 

27 

1,85 

27 

2,4 

2 

27 

2,25 

27 

2,9 

2 

27 

2,75 

27 

4,1 

2 

27 

3,95 

27 

6,4 

1 

27 . 

6,33 




27 

7,9 

+1 

27 

7,83 

27 

9,8 

1 

27 

9,72 

27 

10,1 

1 

27 

10,02 

27 

4,5 

2 

27 

4,35 

27 

3,2 

3 

27 

2,98 

27 

0,4 

3 

27 

0,18 

27 

1,0 

3 

27 

0,78 

27 

7,6 

3 

27 

7,38 

27 

9,0 

4 

27 

8,70 

27 

8,3 

4 

27 

8,00 

27 

8,0 

4 

27 

7,70 

27 

6,1 

3 

27 

5,83 

27 

7,0 

3 

27 

6,78 

27 

4,2 

4 

27 

3,90 

27 

0,3 

3 

27 

0,08 

26 

11,0 

3 

26 

10,78 

26 

11.7 

3 

26 

11,48 

27 

4,2 

O 

27 

4,05 

i 27 

7,4 

2 

27 

7,25 

27 

10,0 

2 

27 

9,85 

27 

7,0 

0 

27 

7,00 

27 

3,2 

1 

27 

3,13 

26 

9,4 

2 

26 

9,25 

27 

1,6 

2 

27 

1,45 

27 

6,0 

3 

27 

5,78 

26 

2,7 

2 

26 

2,56 

27 

1,8 

0 

27 

1,80 

27 

8,9 

0 

27 

8,90 

27 

3,1 

3 

27 

2,88 

27 

4,0 

3 

27 

3,78 

26 

5,0 

3 

26 

4,78 

27 

10,2 

-|-3 

27 

9,97 

27 

2,7 

3 

27 

2,48 

27 

3,9 

3 

27 

3,68 

27 

6,2 

3 

27 

5,98 

27 

8.3 

4 

27 

8,00 


Tbermoinetro 

grapb. 


Hyeto- 

raetr. 


inin 


—9° 

8 

5 

3 

+1 

— 1 

4 
■ 4 

4 

4,5 


—5 

5 
4 

3 

+1 
— 1 
2 
2 
1 
0 
0 

4 
2 
0 

3 

+1 

—2 

2,5 

4 

6 
8 
6 
2 

3 
1 

4 
8 
7 
6 
3 
2 

—2 

1 

1 

0 

2 


innx. 

- 6 “ 

5 

3 

+1 

2 

2 

—2 

3 

3 

3 


—3 

3 

3 

3 

1 

1 

2 

3 

2 

—2 

+i 

1 

3 

3 

—2 

2 

2 

6 

+2 

1 

— 1 
+1 
— 1 

4 
6 

+4 

1 

2 

0 

0 

0 

+2 

4 


Poli. Dan. 


0,242 


0,294 


0,381 


0,822 

0,206 


0,308 


0,J72 


Temp. 

maris. 


+ 0^5 

0,5 

0,5 

1 

2 

2 

2 

1,5 


+1 


2,5 

2,5 

3 


3 

3 

2,5 

3 

2,5 


1,5 

1 

1 

1.5 

2 

2 

1 

0,5 

2 

2 

2 

+2 

2.5 
2,5 
2,5 
3 


Ventus, 


Sept, 3. 
Or. 

Sept, Or. 
Or. 3, 

— 2 . 


Sept, Or 


Sept. Or. 2, 
’ Or, 2. 


2 . 


o. 

Or. 

Sepf, 

Sept. Or, 

Or. 

Sept. 

Or, 2. 
Sept. 

Sept, Or, 

Or. 

Sept, 

Sept, Or. 
Sept. 
o. 

Sept, 

Mer, Oc. 
Sept. Or, 

Or. 

- 3. 

Mer. Oc, 3, 
Mer. Or. 3. 

Mer, Oc. 
Mer, Oc. — Mer.Or 
Mer. Oc, 

Mer. Or. 3. 


Coeli 

facies. 


Seren* 

Nubes, 

Nix. Pl, 
Pluvia, 
Nubes. 
Nebula. 
Seren. 
Nubes. 


Nubes, 

Seren. 
Obduct, 
Pluv. Neb. 
Obd. PI. 
Obd. Nix. 
Nix. 
Nubes. 

Obduct, 

Nubes. 

Seren, 

Obduct, 

Seren, 

Obduct, 

Nubes. 

ObduCt. 

Seren. 

Nix, 

Seren, 

Obduct 

Seren. 

Nix, 
Nubes, 
Obduct. 
Obd, Nix. 
Pluvia, 
Nix. 

Pl. Nix. 
Nix. 


Nubes. 

Pluvia, 
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et dies. 

Stat, bar, 
non cor- 
rectus. 

T. R. 
B. af- 
lix. 

Stat. bar. 
ad 0« R. 
reductus. 

Febr. 

P. 

L. 


P. L. 

6 

27 

11,7 

+4° 

27 

11,40 

7 

27 

9,6 

4 

27 

9,30 

8 

27 

5,3 

4 

27 

5,00 

9 

27 

3,4 

4 

27 

3,10 

10 

27 

3,3 

4 

27 

3,00 

11 

27 

3,2 

4 

27 

2,90 

12 

27 

3,3 

4 

27 

3,00 

13 

27 

4,2 

4 

27 

3,90 

14 

27 

5,1 

4 

27 

4,80 

15 

27 

8i8 

4 

27 

8,50 

16 

27 

9 S 

4 

27 

2,01 

17 

26 

11,9 

3 

26 

11,68 

18 

26 

10,7 

3 

26 

10,48 

19 

26 

11,1 

2 

26 

10,95 

20 

27 

1,8 

2 

27 

1,65 

21 

27 

8,0 

0 

27 

8,00 

22 

26 

4,1 

0 

26 

4,10 

23 

26 

11,5 

0 

26 

11,50 

24 

27 

3,4 

0 

27 

3,40 

23 

27 

1 ^ 

0,5 

27 

1,16 

26 

27 

2,3 

1 

27 

2,23 

27 

27 

9,0 

1 

27 

8,93 

Mart, 

• 





l 

27 

6,6 

0 

27 

6,60 

2 

27 

8,3 

0 

27 

8, .30 

3 

27 

2,8 


27 

2,73 

4 

27 

0,1 

2 

26 

11,95 

5 

26 

1,4 

2 

26 

1,26 

6 

26 

8,2 

2 

26 

8,06 

7 

26 

10,1 

1 

26 

10,03 

8 

27 

5,0 

11,6 

0 

27 

5,00 

9 

27 

—1 

1 

27 

11,68 

10 

28 

3.9 

1 

28 

3,98 

11 

27 

9,5 

0 

27 

9,50 

12 

28 

0,0 


27 

11,92 

13 

28 

3,0 

1 

28 

2,92 

14 

28 

1.2 

2 

28 

1,05 

15 

28 

2.8 

2 

28 

2,65 

16 

28 

3,9 

3 

28 

3,67 

17 

28 

0,0 

4 

27 

11,70 

18 

28 

2,7 

4 

28 

2,40 

19 

28 

1,3 

' 4 

28 

1 

1,00 

20 

27 

1 1,0 

3 

27 

10,77 

21 

27 

5,2 

3 

27 

4,98 

99 

27 

0,4 

2 

27 

0,25 

23 

27 

6,9 

1 

27 

6,83 

24 

28 

2.6 

0 

28 

2,60 

25 

28 

1,4 

0 

28 

1,40 

26 

.27 

8,0 

1 

27 

7,93 


Tbermometro 

grapli. 




Sept. 

Or. 2 . 
— 2 . 
Mer. Or, 2. 
Mer. Oc, 


Mer.Oc, — Mer.Or. 
Mer. Oc* 

Mer, 2. 
Mer. Or, 

Mer. Oc, 
Mer.Oc. — Sept.Or. 
Sept. Or. 

Or. 

Sept. Or. 


Mer, Oc, 3, 
Sept, Or, 2. 


o. 


Sept, 3, 

Or. 2, 
Mer. Oc. 2, 

Or, — Oc. Mer, Oc, 

Or. 


Sept, Or. 


Or. 

Mer. Oc. 
Mer. Or. 
Oc. 

Mer, Or. 
Or. 


Mer. 
Mer. Or. 


Sept, — Sept, Oc. 
Sept. Oc. 

Or. 3, 

Or. — Mer, Oc. 


deren, 

PJuvia. 


Nix, 


Seren. 

Pluvia, 


Nix. 


Seren, 
Pl. Nix. 

Nix. 
Nubes. 
Seren, 
Obd. Nub. 
Seren. 


Nubes. 


Nebula. 


Nix. 


Seren. 
Obd, Nub, 
Nubes, 

Obdiict. 

Nix. 


Nubes. 


Obduct, 


Obd, PI. 
Pluvia, 
Obd. PI. 
Pl. Nix. 
Nix. 
Seren. 
Nubes, 

Nix PI, 
Nix 
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co f-# 

^ » u 

Stat bar* 
iion cor- 
rectus. 

T. R. 

B. af- 
fix. 

Stat, bar» 
ad 0° R. 

reductus. 

Thermornetro- 

graph. 

Hyeto- 

metr. 

Temp, 

maris. 

1 Ventus, 

Coeli 1 
facies, ! 

^Urt. 

P. 

L, 


P. L. 

inin* 

inax* 

PolK Dan. 



# i 

27 

27 

0,1 

+2° 

26 11,95 

—10 

0° 



jOr Mer.Or. — Sept. 

Obd. Nix. 

28 

29 

26 

26 

■9,5 

10,9 

1 

2 

2 

26 9,35 

26 10,75 

2 

2 

+1 

1 

0,261 


jlVIer.Or. — Mer.Oc. 

Nix. 

30 

26 

11,2 

3 

26 10,98 

1 

2 

) 


1 Mer. 

Nub. Nix. 

31 

Apr. 

27 

1,3 

3 

27 1,08 

> 

1 

1 


-f-2 ® 

Sept. Or. 

Nubes, 

1 

27 

2,6 

+3 

27 2,38 

—3 

4-1 

) 

4-2,5 

1 Mer.Or. — Mer. Oc. 2. 

Nix. 

2 

27 

3,7 

3 

27 3,48 

3 

1 

0,381 

3 

Mer, Oc, 

— 

3 

27 

6,9 

3 

27 6,68 

2 

1 

3 

I 

— 

4 

27 

8,2 

3 

27 7,98 

1 

2 

i 

3 

— 

Nix PJ. 

5 

27 

11,0 

3 

27 10,77 

2 

2 

0,522 

3 

— 3. 

Nix, 

- 6 

27 

4,6 

3 

27 4, .38 

3 

1 

) 

2,5 



7 

28 

54 

3 

28 4,87 

2 

2 


2 

Mor. Or. 

Sereii. 

8 

28 

4,6 

4 

28 4,29 

6 

2 


1 

Sept Or. 3, 

Nebula. 

9 

28 

3,3 

2 

28 3,15 

6 

—.2 



Or. 2. 

Obd. Nub. 

10 

28 

34 

3 

28 2,87 

2 

-p3 



Mer. Or. 2. 

— 

11 

28 

3,0 

4 

28 2,69 

+2 

5 



Mer. 

— 

12 

28 

3,0 

4 

28 2.69 

2 

5 


4 


Pl, Neb. 

13 

28 

4,6 

4 

28 4,V9 

2 

5 



Or. 

Obduct, 

14 

28 

44 

4 

28 3,79 

2 

4 



0. 

Nebula. 

15 

27 

11,2 

4 

27 10,90 

2 

5 



Mer. Or. 

Obduct 

16 

28 

1,0 

6 

28 0,62 

3 

7 



Or, 

Nubes, 

17 

28 

44 

6 

28 3,71 

3 

7 


5 

Mer. Or. 

Obduct 

18 

28 

4,2 

6 

28 3,81 

3 

6 



Sept. Or. 

— 

19 

28 

5,0 

6 

28 4,54 

3 

7 



Mer, Or, 

Obd. &c Nub. 

20 

28 

2,6 

6 

28 2,15 

3 

6 

1 0,317 


Mer. Oc, 

Obd. PJ. 

21 

28 

2,3' 

6 

28 1 ,85 

3 

5 

5 


Pluvia, 

22 

28 

7,0 

6 

28 6,54 

1 

4 


6 


Sercii, 

23 

28 

7,0 

6 

28 6,rA 

0 

6 


6 



24 

28 

7,0 

7 

28 6 46 

2 

7 


6 

0. 

Obduct 

25 

28 

7,2 

7 

28 6,66 

2 

6 

j 0,458 

6 

0. 

Nub. PJ, 

26 

28 

0,3 

7 

27 11,77 

3 

6 


0. 


27 

28 

1,4 

6 

28 0,95 

-3 

6 



Sept. 3. 

Seren. 

28 

28 

1,0 

4 

28 0,70 

4 

1 



Mer. Or. — Sept.Or. 

Obduct. 

29 

28 

0,2 

6 

27 11,75 
27 11,55 

4-1 

3 



Mer, 

Obduct, 

X» ^ 

28 

0,0 

6 

1 

6 



0. 


1 

27 

11,1 

+6 

27 10,65 

4-2 

-j-5 

0,119 

4~6 

Mer. Or. 

Obd. PL 

2 

28 

0,0 

5 

27 11,62 

0 

4 


Sept Or. 

Seren. 

3 

fm 

27 

11,3 

5 

27 10,92 

-2 

2 



Sept. 3. 

— 

4 

27 

8,3 

4 

27 8,00 

4 

0 



— 3. 

Nubes. 

5 

A 

27 

7,0 

4 

27 6,70 

3 

0,5 



— 3. 


6 

27 

10,2 

3 

27 9,97 

4 

—1 

0 

0 


— 3. 

Pl. Neb. 

7 

r\ 

27 

11.8 

4 

27 11,50 

1 

+! 


3Ier. Or, 

Pluvia. 

8 

27 

9,6 

5 

27 9,22 

4-1 

6 


5 

Mer. 

Nubes, 

9 

A Av 

27 

9,2 

5 

27 8,82 

2 

4 



Sept. 2. 


10 

27 

10,0 

5 

27 9,62 

—1 

4 


1 

— 2. 

Seren. 

ll 

27 

9,3 

5 

27 8,92 

1 

3 



— 2. 


12 

27 

9,4 

5 

27 9,02 

0 

4 




Nubes, 

13 

27 

11,6 

6 

27 11,22 

0 

4 




Seren. 
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S. S 

Q. 2 

vt 

00 


Maj. 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Jun. 

1 

2 

3 

4 

5 
‘6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 



Hyeto- 

metr. 


Poli. Dan. 


0,811 


0,397 

0,331 


0,072 


0,075 


0,181 


Temp. 

maris. 


+5° 

5 

5 

6 
6 
6 
6 
7 
7 
6 

6.5 
7 

7.5 
7 

7 

7,5 

8 
8 


+8 

8 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 


0,539 


8 

7 

7 

7 

7 

7 

7,5 

7 

7 

7 

7 

7 

8 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 


Ventus. 

Coeli 

facies. 

^ Sept. Oc. 

Nubes, 

Sept, On 

Nub. PJ, 

Or. 

Pluvia, 

Sept. Or. 


Sept. 3* 

Seren, 

Sept. Or. 

Obduct. 

Or. 

Nubes, 

Mei\ Or. 

Pluvia, 

o. 

Nub. Pl. 

Mer. 2. 

Pluvia. 

Or. 

— 


Nubes, 

— 

Seren. 

o. 


Sept. Or. 

Seren, 

•— 

— 


— ^ 

Sept. Or, 

Pluvia. 

Or. 

Obd Pl. 

Sept. 

Nubes. 

— 2. 

Seren. 

Or. 

Nubes, 

Oc. Mer. Oc. 3. 


Mer. Oc, 

Nub. Pl. 


Nubes, 

Sept. 2. 

— 

Sept. Sept. Oc. 3 

— 

Sept. 2. 

Seren, 

— 3. 

Obduct, 

Sept. Or. 

— 

— 

Pluvia. 

— 

Nubes. 


Obduci, 

— 

Seren, 

Or. 

Pluvia, 


Obduct, 

— 

Nubes, 

Sept. Or, 




Sept. 

Seren, 

Sept. Oc. 

— 

— 

Nubes, 

Mer. Oc. 

Pluvia. 

Mer, Or, 

Pl, Neb, 

Mer, Oc, 

Pluvia, 


* 

rg 

i ^ 

H 

^ Ci 

• 
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2 

3 

i 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 


Observationes Thorstensenii. 


73 


Stat* bar* 
ad 0° R. 

reductus. 


Thermo metro 
graph. 




p 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

28 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

28 
28 
28 

28 

28 

28 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 


L. 

11.64 

9.47 

10.27 
9,64 

10,77 

11,87 

11,17 

8.97 
0,77 

11.17 

11.37 

11.27 

7.48 
8,77 
8,37 

9.97 
11,84 

10.37 

10.17 

6.46 
7,76 
9,07 
7,88 
9,17 

7.23 
11,12 
11,14 
10,57 

0,97 

2,87 

3.24 

3.25 
3,15 
2,95 

11,87 

9.47 
9,27 

10.64 
11,24 
11,24 

5,66 

3,86 

6,06 

5.26 
7,31 

11,00 

7,46 

9,04 

7,53 

7,33 


iniii. 

-f-6o 

7 

7 

6 

7 

7 

6 

7 

7 

7 

7 

7,5 

7 

7 

7 

7 

6 

7 

6 

5 

6 
7 
7 
5 
2 

5 

6 
7 
7 
7 
6 

+6 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

G 

6 

6 

6 

5 

3 

4 

5 
5 
4 
4 


innx» 


-1-11 

12 

14 

11 

12 

13 

12 

11 

12 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

10 

13 

12 

10 

10 

11 

12 

11 

7 
10 
10 
12 
13 
12 
10 

-f-10 

10 

11 

13 

13 

13 

11 

11 

11 

12 

11 

11 

10 

5 

8 
10 

9 

9 

9 


Hyeto- 
metr. 

Poli. Dan 


0,128 


0,686 


0,219 


0,422 


0,453 


0,325 


Temp. 

maris. 


I 


0,178 


_j_7o 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9.5 

9.5 
10 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

9.5 
9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 


Ventus. 


Mer, Oc. 

o. 

Or. Mer. Or. 
o, 

Or. 

o. 

Mer. 

Mer, Or. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o* 
o. 

Mer. 

Mer. Oc, 

Or, 

Mer, Or. 3. 

— 3. 

o. 

Mer, Or. 

— 2 . 

Mer.Or, — Sept.Or, 
Or. 

Mer, 

Or. 

Mer. Or. 
Mer. Oc. 

Mer. Oc, 
o, 

Mer. Oc. — Mer. 
Oc. 

Sept. Oc, 
o. 

Sepi. Oc, 

Or. 




Sept. Or. 
Mer. Or, 
Mer. 

Or, 


Coeli 

facies. 


Nebula. 

Seren. 

Obduct, 


Pluvia. 

Obduci. 

Obduct, 

Obduct. 


Obduct. 


Pluvia. 


Obduct. 

Pluvia. 

Obduct. 

Nub. Obd. 
Obd. Pl. 
Obduct. 

Nubes. 

Obduct* 

Nebula. 
Nubes, 
Seren, 
Obduct, 
Nubes. 
Obduct. 
Nub. Pl. 
Pluvia, 

Obduct, 
Pl. Nub. 

Fluvia, 
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QP 
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12 
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15 
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17 

18 

19 

20 

2l 
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24 
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28 

29 

30 

3l 

V. 

1 
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3 
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7 
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9 
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U 
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14 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 
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Stat. bar. 







adO° R. 

Tbermometro- 

riyeto- 

Teinp, 

Ventus. 

Coeli 

reductus. 

graph. 

metr. 

maris. 


laeies. 

P. L, 

miii. 

inax* 

Poll. Dan. 




26 11,84 

_j_ 2 o 

4-6'' 


4-3° 

Oc. 2. 

Pluvia. 

27 3,53 

2 

4 

1 

5 

Or. 

!^ub. Grand. 

27 7,50 

0 

2 

0,247 

5 

Sept. Or. 

Nubes. 

27 10,9:7. 

-3 

—2 


4 

X 

Pluvia, . 

26 7,18 

2 

0 

) 

4 

Mer. Oc. 3. 

Nix. 

26 11,98 

1 

4-1 

0,481 

4 


— 

27 4,58 

1 

0 



Sept. 

Seren. 

27 4,68 

3 

—2 

. 



27 6,53 

- 4 

2 



_ 


27 6,95 

2 

4-1 

« 


Sept. Or. 


27 11,55 

5 

—2 



Sept, 

Sereu, 

28 .1,85, 

6 . 

4 

1 

3,5 


t 

27 11,85 
27 4,90 

4 

+1 

4-1 

5 

0,308 

Mer. Oc. 

Nix. 

27 9,10 

1 

3 

4 



Seren. 

28 3,37 

—3 

1 



Sept. 2. 


2S 7,77 

0 

1 



o. 

Obduct. 

28 5,99 

0 

4 



0. 


28 4,64 

+2 

6 



Mer, Or. 

Pluvia. 

28 4,34 
28 3,84 

2 

1 

5 

6 

1,089 ■ 




27 8,43 

2 

5 

) 


— 3, 


27 7,93 

2 

5 

[0,686 

4 

Men 


27 9,57 

—4 

-2 

2 

Sept. Oc. 3. 

Nubes. 

27 7,23 

27 7,93 

4 

4 

—2 

2 


+2 

1 

Sept. Oc. 

Nubes. 

27 8,93 

9 

4 


0,5 

Sept, 

Seren, 

27 7,43 

5 

3 


0,5 

— 2. 

Nubes, 

27 6,33 

5 

3 


— 3, 

Seren. 

28 1,05 

5 

2 



— 2 


28 0,25 

2 

0 



Mer. Or, 


28 1,05 

1 

4-2 



o. 


27 11,07 

+2 

4 

j 


Mer. Or. 2, 

Pluvia, 

27 10,37 

2 

4 

0,606. 

2 

Mer, 2. . 


27 9.27 

1 

4 


— 2. 

- 

27 8,68 
27 JI,07 

0 

0 

4 

3 



Nubes, 




f 


28 1,25 

—2 

— 1 



Oc, Mer. Oc. 


28 3,37 

1 

-}-3 



Or. 

Obduct. 

28 2,97 

4-2 

4 

J 


0. 

Obd, Pl. 

27 8,82 

3 

6 

0,294 

3 

o. 


27 6,10 

—1 

2 


Mer. Oc. 

Nix. Pl, 

27 5,90 

1 

1 




Obduct. 

27 11,67 

2 

0 

0,203 

2 

o. 

Nix. 

28 1,87 

1 

3 


Mer. Oc. 

Obduct. 

28 1,87 

4-1 

3 





27 10,87 


5 

) 


Mer. Or. 

Pluvia, 

27 3,98 

2 

4 

0,786 


Mer, Oc. 

PL Obd, 

27 3,78 

0 

2 

) 


Sept. Oc. 

Nix. 
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graph. 

Nov. 

P. 

L. 


P 

. L. 

inin« 

iunx. 

26 

27 

5,7 

-1-3° 

27 

5,48 

—4° 

0“ 

27 

27 

7,6 

2 

27 

7,45 

6 

—3 

28 

27 

0.0 

2 

26 

ll-,85 

3 

0 

29 

27 

6,4 

2 

27 

6,36 

6 

3 

30 

27 

6,1 

2 

27 

5,95 

4 

3 

Dec. 
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8 

27 

3,21 

5 

6 

/ 

6 

Sept. Oc, 3. 

Nubes, 

7 

27 

5,18 

1 

4 


5 

Sept, 3. 

— 

7 

27 

5,68 

0 . 

4 


5 

3. 

— 

7 

27 

8,08 

1 

6 


6 

— 3. 


8 

27 10,70 

4 

9 


6 

0. 

Seren. 

8 

28 

0,80 

6 

9 


6 

Oc. 

Nubes, 

9 

28 

0,82 

7 

11 


7 

Mer. Oc, 

Seren. 

9 

28 

1,72 

8 

9 


7,5 

Oc. 2. 

Nubes, 

9 

27 10,32 

7 

12 


7 

Or. 3, 

Obd. Neb, 

10 

28 

2.83 

8 

11 


7 


Nubes. 

(-10 

28 

3,23 

-j-S 

+12 



Oc, 

Nubes. 

10 

28 

3,63 

8 

13 


8 

— 

— 

11 

28 

3,15 

8 

13 


8 



10 

28 

0,54 

7 

9 

0,111 

7,5 

Sept. 

Obd. Neb.Pl. 

9 

27 10,62 

5 

8 

7 

— 3. 

Nubes, 

9 

27 

9,72 

7 

' 11 


7,5 

— 

Seren. 

10 

27 

7,36 

8 

10 


7,5 

— 

Nubes. 

11 

27 

7,58 

7 

9 


7,5 

O, 

Obduct. 

9 

27 

7,73 

5 

6 


7 

Sept. 3. 

Nubes. 

9 

27 10,02 

4 

10 


7 

— 2. 

Seren. 

9 

27 

7,93 

6 

11 


7 

Or. 

— 

10 

27 

7,26 

s 

11 


7,5 

o. 

Nubes, 

10 

27 10,15 

7 

11 


7,5 

Or. 

Seren, 

10 

27 

9,85 

8 

12 


8 

Oc, 

Nebula. 

10 

27 

7,56 

8 

12 


8 

— 

Nubes, 

10 

27 

5,46 

8 

13 


8 

Sept. Or. 

_ 

10 

27 

5,06 

7 

9 


7,5 

Sept. 2. 


9 

27 

6,13 

7 

9 


7 

— 3, 

Seren, 

9 

27 

7,73 

6 

0 


7 

— 3. 

— 

10 

27 10,84 

6 

10 


8 

— 

— 

10 

28 

2,44 

8 

15 

♦ 

. 8 

Oc. 

— 
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fT 

Co 

1 Stat. bar. 

1 non cor- 
1 rectus. 

T. R. 
B. af- 
fix. 

Stat. bar. 
ad 0° R. 
reductus. 

Thermometro- 

firaph. 

Hyeto- 

inetr. 

Temp. 

maris. 

Ventus. 

Coeli 

facies. 

Jul, 

P. 

L. 


P 

. L. 

inin» 

inax* 

Poli. Dan. 




22 

28 

0,6 

-f-llo 

27 

11,77 

+9° 

+11° 

! 0.175 

4-8° 

Mer. 3* 

Obd, PJ. 

23 

28 

0,2 

11 

27 

11,37 

9 

11 

# A * w 

8 

— 

— 

24 

28 

0,3 

10 

27 

11,54 

9 

12 


8,5 

Mer. Oc. 2. 

Nubes. 

25 

28 

3,1 

10 

28 

2,34 

8 

12 


8,5 

o. 

Nebula. 

26 

28 

2,6 

10 

28 

1,84 

9 

12 


8,5 

Mer, 

Nubes. 

27 

27 

11,4 

10 

27 

10,65 

8. 

12 


9 

Mer. Oc. 

Pluvia, 

28 

27 

10,2 

11 

27 

9,37 

8 

13 

0,236 

9 

Mer. 

Nubes. 

29 

27 

7,3 

9 

27 

6,63 

8 

9 


8,5 

Or. 

Obd. Pl. 

30 

27 

8,0 

10 

27 

7,26 

8 

10 


8 

Sept. 3. 

Nubes, 

A ^ 
Ang. 

28 

0,2 

11 

27 

11,17 

8 

13 


9 

Oc, 

■ ' ■ 

1 

' 28 

0,2 

-f-10 

27 

11,54 

+8 

-flO 

0,261 

+9 

Mer. 

Obd. Pl. 

2 

28 

0,9 

10 

28 

0,14 

8 

11 


9 

— 

Obd, Neb, 

3 

27 

11,3 

10 

27 

10,54 

7 

12 

0,322 

9 

Sept. Oc., 

Pluvia, 

^ 1 

27 

11,3 

10 

27 

10,54 

7 

11 


9 

Mer. Or. 

Nubes. 

5 

27 

5,9 

10 

27 

5,16 

8 

11 


9 

Oc. 

Obduct. 

6 

27 

4,4 

10 

27 

3,66 

8 

10 


9 

Sept. Oc, 2, 

Nebula, 

7 

27 

11,8 

10 

27 

11,04 

7 

12 


9 

Sept. 2. 

Seren. 

8 

28 

1,2 

10 

28 

0,44 

7 

11 


9 

Or. 

Nubes. 


27 

6,8 

10 

27 

6,06 

7 

10 

0,256 

9 

— 3. 

Obd. Pl, 

lo 

27 

4,9 

10 

27 

4,16 

7 

9 


8,5 

Mer. Or, 

Nebula. 

11 

27 

10,0 

10 

27 

9,24 

7 

9 

0,278 

8,5 

Oc, 

Nub. Pl. 

12 

27 

9.5 

10 

27 

8,74 

7 

' 12 

0,211 

9 

Or. 3. 

— 

13 

27 

7,1 

10 

27 

6,36 

7 

9 

0,250 

9 

— 

Pluvia. 

14 

27 

6,2 

10 

27 

5,46 

7 

9 

0,236 

8,5 

Mer. 

Obd. Pl. 

15 

27 

8,2 

9 

27 

7,53 

7 

10 


8,5 

— 

Nubes, 

16 

27 

5,6 

10 

27 

4,86 

7 

10 


8,5 


Obduct, 

17 

27 

8,7 

9 

27 

8,03 

7 

10 


9 

Or. 

Nubes, 

18 

M 1 

27 

9,4 

9 

27 

8,72 

7 

10 

0,283 

9 

Oc. 

Obd. Pl. 

19 

27 

10,0 

9 

27 

9,32 

7 

10 

> 

9 

Sept. Or. 

Nubes, 

20 

27 

10,3 

9 

27 

9,62 

8 

11^ 


9 

Or. 

— 

2l 

^ ^ 1 

27 

10,0 

10 

27 

9,24 

8 

11 

t 

8,5 

O. 

— 

22 

r\ ^ 1 

27 

7,1 

10 

27 

6,36 

8 

11 


9,5 

o. 

Obd, Neb. 

23 

rv /■ 1 

27 

7,9 

10 

27 

7,16 

8 

13 


9,5 

Or. 

Obduct. 

24 

f\ M 1 

27 

5,8 

9 

27 

5,13 

8 

10 

0,319 

9 

• 

Obd. Neb.PI. 

25 
^ 1 

27 

7,0 

10 

27 

6,26 

8 

11 

1,033 

9 

— 


26 

C\^ \ 

27 

8,1 

9 

27 

7,43 

8 

10 

0,481 

9 

Mer. Or. 2. 

Obd. Pl. 

27 

r\ ^ 1 

28 

0.4 

10 

27 

11,64 

8 

10 


9 

— 

Nubes. 

28 

^ ^ 1 

27 

9,2 

10 

27 

8,44 

8 

9 

0,503 

9 

Or. 3, 

Obd. Pl. 

29 

1 

27 

10,0 

10 

27 

9,24 

7 

9 

0,336 

9 

— 3. 

Nub, Pl. 

30 

O 4 \ 

27 

10,1 

9 

27 

9,42 

8 

9 

0,233 

9 

Sept. 

. Neb. Pl. 

<5 

^ept. 

27 

11,4 

10 

27 

10,62 

7 

10 

0,208 

9 

Oc. 

Nub. PJ. 

1 

n 1 

27 

10,6 

+9 

27 

9,85 

+6 

+9 

\ 

+9 

Or. 

Nub. Pl. 

2 

27 

6.3 

9 

27 

5,56 

6 

9 

\ (\ 4 C\Q 

9 

Mer. 

— 

3 

27 

5,4 

9 

27 

4,66 

5 

9 

/ U,12o 

9 



4 

27 

4,5 

9 

2? 

3,76 

5 

9 

) 

8,5 



5 

27 

5,1 

9 

27 

4,36 

6 

9 


8 


1 ■ 

6 

1 

27 

0,2 

9 

26 

11,54 

6 

9 

0,461 

8 

Oc. 2. 

Nubes. 

7 1 

26 

10,3 

9 

26 

9,64 

5 

9 

) 

8 

— 2. 

Nub. PJ, 
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1835. 


Observationes Thorstensenii. 


Sr 2 


2 


c 


co 


t/l Ui 


Dec. 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


1836. 


Jail. 

1 

2 

3 

4 
6 
6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 
• 27 

28 


Stat. bar. 
non cor- 
rectus. 


P. 

27 

27 

27 

27 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
27 
27 

27 

28 
27 
27 


27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

28 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
26 
26 
26 
26 


L. 

4,4 

7,9 

11,1 

5.0 
0,9 
0,7 
0,8 
0,6 
1,2 

1.3 

1.0 
0,0 

9.4 
6,0 
6.1 
8,0 
2,2 

10,7 

8,3 


9.8 

4.2 

4.3 

6.8 

5,0 

4.2 

5.0 

6.0 

7.2 

11,6 

6.4 

3.2 

1.4 

10,1 

9.0 

1.2 
1,6 
1,6 

11,3 

7.0 

2,6 

3.8 

4.4 

3.9 
10,5 
11,2 

9.0 
9,6 


T. R. 
B, af- 
fix. 


-j-5 

5 

5 

5 

5 


5 

5 


5 


5 


5 


5 

5 

5 


5 


5 


5 

4 

4 



4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 


mni 


9 


mas 


Hyeto- 

Teinp. 

VentuS. 

metr. 

maris* 


Poli. Dan. 



j 

0,203 

-1-10,5 

1,5 

Mer, Oc. 2» 

Mer, Oc, — Mer. Or. 

0,381 

1.3 



2 

Or. 3.- 


2 

Mer. Oc. 


2 



2 

Mer. 


2 

— 

■ 


9 

« 1 ^ 

Mer. Or, 


0,544 

2 

Or, 

. 


2,5 

— 


2,5 

o. 


0,208 

2,5 

Or. 


2,5 

0. 


) 

2 

Mer. — Mer, Or. 


0,356 

1,5 

Mer. Oc. 

' 

1,5 

Sept. Or. 


0,311 

2 

Or. 


1,5 

O. 





0,383 

+1,5 

2 

Mer. Or, 2. 
Mer. Oc. — Mer, 2- 


1.5 

Mer. Oc, 

0,464 

1 

1 

Mer. Oc. ~ Sept* 



1 

Sept. Or. 



0,5 

— 


> 0,269 

1 

Mer. Or. 


1 

Or. — Mer, 

j 0,175 

o o 

b» Cn 

Mer- Or. — Or. 

Mer. Or. 

0 

Sepi. Or. 3. 


0 

— 3. 


0 

— 


0 


0,092 

0 

Oi-. 2. 


0 

— 3. 


0 

Sept. Or, 2- 


0,144 

0 

— 2. 


0,5 

Or, 3. 


0,5 

— 2. 

/ 

0 

— 


0,208 

0 

— 3. 


0 

Mer. Oc. 3, 


0,519 

0 

— 


0 

— 


0 

Sept. Or, 3. 


Coeli 

facies* 


NiJ£* 
Nub* PI. 
Nubes, 
Pluvia, 
Nubes, 


Nebula* 
N ubes. 
Pluvia. 
Obd. PI. 


Obduct, 
Obd. Pl. 
Pruina, 
Nix. 
Pl. Nix. 
Obd. Nix* 
Pl. Obd* 
Obd. Pi. 


Pluvia. 


Nix. 


Nubes* 


Nub. Nix. 
Nix, 


Seren. 


Nubes. 


Obd. Nix* 
Nubes* 


Nix. 


Nubes. 
Seren. 
Obd. PI. 
Nix* 


l 


/ 


^836. Observationes Thorstensenii. 


a g 

&§ 

Cb CA 

Stat. bar. 
non cor- 
rectus. 

T. R. 
B. af- 
fix. 

Stat. bar. 
ad 0° R. 
reductus. 

Tbermometro- 

grapb. 

Hyeto- 

nietr. 

Temp. 

maris. 

Ventus. 

Coeli 

facies. 

Jan. 

P. 

L. 


P 

• L. 

uiin* 

inax* 

Poli. Dan, 




29 

26 

9,5 


26 

9,36 

—8° 

—5° 


Qo 

Sept, Or. 3. 


30 

26 

10,9 

2 

26 

10,76 

10 

7 


0 

Sept, 

Seren. 

31 

27 

0,0 

2 

26 

11,85 

7 

3 


0 

— 3. 

Nebula. 

f'ebr. 












1 

27 

3,6 

+3 

27 

3,38 

-6 

—4 


0 

Sept. 

Nubes. 

2 

27 

9,2 

2 

27 

9,05 

10 • 

5 


0 

— 


3 

28 

0,1 

2 

27 

11,95 

10 

3 


0 

Or. 


4 

27 

4,6 

2 

27 

4,45 

3 

+2 



0 

Mer. Oc, 2. 

Nix. 

5 

27 

1.5 

3 

27 

1,28 

4 

0 


0,317 

0 

— 2. 

— - 

6 

27 

1,0 

2 

27 

0,85 

10 

—4 

4 


0 

Sept. 3. 


7 

27 

1,2 

1 

27 

1,13 

8 

5 

0,114 

0 

Bler. Oc. 3. 

— 

8 

27 

2,1 

1 

27 

2,03 

6 

6 


0 

— 3. 


9 

27 

4,0 

1 

27 

3,93 

9 

6 

0,269 

0 

AI er. Oc, — Sept. 3. 

— 

10 

27 

6,2 

1 

27 

6,13 

14 

9 


0 

Sept. 3* 

Nubes. 

11 

27 

6,9 

1 

27 

6,83 

13 

7 ■ 

0,133 

0 

Or. 2. 

Nix. 

12 

27 

8,2 

1 

27 

8,13 

7 

1 

0,103 

0 

— 2. 

Obd. Nix. 

13 

27 

10,3 

1 

27 

10,22 

2 

+1 


0 


Nubes. 

14 

27 

11.8 

1 

27 

11,72 

4 

0 

0,231 

0 

Mer. Oc. 

Nix. 

15 

28 

1,3 

1 

28 

1,22 

8 

—3 


0 

Sept. Or. 2, 


16 

28 

3,1 

1 

25 

3,02 

10 

6 

» 

0 

— 

Seren. 

17 

28 

4,8 

1 

28 

4,72 

8 

4 


0 

— 

Nub. Obd. 

18 

28 

0,6 

1 

28 

0,52 

4 

+2 


0 

0 

Or. Mer. Or. 2. 

Pluvia. 

19 

27 

10,6 

2 

27 

10,45 

4 

— 1 



+0,5 

Mer. Oc. 2. 

Nix. 

20 

27 

3,0 

3 

27 

2,78 

1 

+2 

0,308 


Mer. 

Nix. PI. 

21 

27 

8,4 

3 

27 

8,18 

9 

I 

— 1 


0,5 

Sept. 3. 

Nubes. 

22 

27 

10,4 

3 

27 

10,18 

8 

5 


0 

— 3. 

— - 

23 

27 

11^5 

3 

27 

11,27 

8 

4 


0 

— 3. 

Seren. 

24 

27 

10,0 

2 

27 

9,85 

12 

6 


0 

Sept. Or. 2. 


25 

27 

8,3 

1 

27 

8,23 

8 

4 


0 

Or. 2. 

Nubes. 

26 

27 

2,8 

3 

27 

2,58 

6 

i 

0,783 

0,5 


Obd. Nix. 

27 

27 

8,0 

3 

27 

7,78 

4 

1 


0,5 

— 

Nubes. 

28 

27 

8,5 

3 

27 

8,28 

3 

0 


1 


— 

29 

27 

4,3 

3 

27 

4,08 

3 

1 


1 

— 3. 


^lart: 












1 

27 

3,6 

+3 

27 

3,38 

—2, 

+0,5 


+1 

Or. 2. 

Obduct, 

2 

27 

3,6 

. 3 

27 

3,38 

2 

1 


1 

— 2. 

— 

8 

27 

3,8 

3 

27 

3,58 

2 

2 


1 

— 2. 

— 

4 

27 

3,9 

3 

27 

3,68 

3 

1 


1 

- 2. 

— 

6 

27 

4,1 

3 

27 

3,88 

3 

1 


0,5 


Nix. 

6 

27 

4,9 

3 

27 

4,68 

5 

0 


0,5 

— 

Nubes. 

7 

27 

5,3 

3 

27 

6,08 

4 

—1 


0 

— — 

— 

8 

27 

5,4 

3 

27 

5,18 

4 

1 


0 

— 2. 

— 

9 

27 

5,3 

3 

27 

5,08 

5 

1 


0 

— 2. 

— 

10 

27 

6,0 

2 

27 

5,85 

8 

2 


0 

Or. — Sept. Or, 3. 

— 

11 

27 

5,8 

2 

27 

5,65 

8 

4 


0 

Sept 3. 

Seren. 

12 

27 

3,5 

2 

27 

3,35 

5 

3 


0 

Or. 2. 

Nubes. 

13 

26 

9,0 

2 

26 

8,86 

5 

+3 


0 

— 3. 


14 

26 

9,3 

2 

26 

9,16 

3 

0 


0 

— 3. 

Obduct. 

15 

27 

1.8 

2 

27 

1,65 

2 

0 

0,389 

0,5 

Or. Sept. Or, 2, 

Obd. Nix. 


4 • ^ 

# co 

;rt. 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

r. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

'j- 

1 

2 


Observationes Tliorstensenii. 


T. R. 1 

B. al- 
fix. 

Stat, bar* 

ad QOR. 
reducius. 

Thermometro- 

grapli* 

Hyeto- 

metr. 

Temp. 

luaris. 

Ventus* 

Coeli 1 

facies, | 


p. 

L. 

miii. 


Poli» Dan. 



1 

+3“ 

27 

2,68 

—3° 

Qo 

\ 

-|-0°,5 

Mer. Or. 

Nix, 

3 

27 

3,18 

3 

—1 

0,517 

0,5 

— 

Nix. Nub. 

3 

27 

3,48 

3 

1 

0,5 

Mer. Oc. 

Nix, 

3 

27 

4,78 

4 

1 

J 

0 

1 


3 

27 

6,08 

3 

1 


0 

Sept, Or. 

Nubes, 1 

3 

27 

6,88 

6 

2 


0 

Sept. Sept. Oc. 

Seren, 1 

3 

27 

6,98 

6 

2 


0 

Sept. Oc. 

Neb, Nub. 

3 

27 

3,68 

5 

2 


0 


1 

2 

27 

2,25 

6 

3 


0 

Sept. Or. 

1 

2 

27 

1,75 

7 

4 


0 

Sept. 3. 

Nubes. 1 

2 

27 

3,65 

7 

4 


0 

Or. 3. 

Nebula, 1 

1 

27 

3,33 

10 

7 

0,481 

0 

Sept. 3. 

Nix. 1 

0 

27 

4,70 

10 

4 


0 

— 3. 

Nebula, 1 

0 

27 

4,90 

5 

3 


0 

Or. 2. 

Nubes. I 

0 

27 

5,30 

5 

2 


0 

Sept. Or. 2. 

1 

0 

27 

5,80 

4 

2 


0 

— 2- 

— 1 

0 

27 

6,30 

—5 

—2 


0 

Sept. Or. 

Nubes, 1 

0 

27 

8,40 

5 

2 


0 

Sept» Or. — Or. 

— 1 

0 

28 

1,00 

4 

0 


0 

Or. 2. 

Obduct. 1 

+2 

27 

7,25 

0 

+3 

0,344 


Mer. Or. 3. 

Pluvia. 1 

3 

27 

4,78 

+1 

4 


1 

- 2. 

Pl. Nub. 

3 

27 

6,18 

0 

2 

0,314 

2 

Or. 

Nubes, 1 

3 

27 

6,78 

—9 

0 

) 

1 

Sept, 3. 

Nix, 

0 

27 

6,20 

11 

—6 


0 

— 3. 

Nubes, 1 

0 

27 

5,60 

6 

1 


0 

Or. 2. 

— 1 

1 

27 

5,03 

3 

-}-l 

0,250 

1 

— 2. 

PI. Nix. 

1 

27 

4,93 

2 

0 

j 0,244 

1 

Sept, Or. 

Nix Neb. 

1 

27 

4,23 

4 

0 

0,5 

Mer, Oc. 

Nix. 

1 

27 

3,53 

4 

0 


0 

Mer.Oc, — Mer.Or. 

— 1 

1 

27 

4,13 

1 

0 

j 0,736 

0 

Or. 

Pl, Nix Neb,| 

2 

27 

1,85 

0 

2 

) 

0,5 

Mer* Mer. Oc. 

Pl. Neb. 1 

3 

27 

1,98 

1 

1 

i 0,317 

1 

Mer. Oc. 

— 1 

3 

27 

4,88 

0 

3 


1,5 

Mer. Mer. Oc. 

Pluvia, 

3 

27 

4,08 

5 

0 

0,522 

1 

Oc. Mer. Oc. 

Nix. 

3 

27 

7,38 

5 

0,5 


1 

Sept, 2. 

Seren. 

3 

27 

5,98 

5 

— 1 


1 

— 2. 

Nubes. 

3 

27 

5,08 

6 

1,5 


1 

Sept, Oc, 2, 

— 

2 

27 

5,25 

6 

2 


0,5 

Sept, 3. 

Nebula. 

2 

27 

10,05 

5 

0 


1 

— 2. 

Seren, 

2 

27 

5,95 

2 

+ 1 

i 0,175 

2 

Mer. O r, — Mer.Oc. 

PJuvia. 

3 

27 

7,58 

1 

1 


2 

Mer. Oc. 3. 

Nix. 

3 

28 

2,77 

1 

6 


2,5 

• 

Nubes. 

3 

28 

3,97 

0 

4 


2,5 

Mer, Oc. — Mer. 


3 

28 

3,47 

3 

3 


2 

Sept. Or. 

— 

3 

28 

0,77 

i 

3 


2 

Or. Mer. Or. 


4 

28 

1,30 

+1 

4 


2 

Mer. Or, 

> 

PI. Grando. 

+5 

28 

1,02 


+7 


+4 

Oc. Sept. Oc. 

Nubes. 

4 

28 

3,40 

1 

5 


4 

Or. Mer. Oj*. 3* 



6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

7 

8 

8 

8 

•8 

8 

8 

8 

8 

9 

8 

9 

8 

7 

7 

7 

8 

8 

9 

8 

0 

0 

9 
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Stat. bar. 

adO® R, 

Tliermometro- 

Hyeto- 

Temp, 

Ventus. 

Coeli 

facies. 

reductus. 

graph. 

metr. 

uiaris. 


P 

L. 

miiu 

max. 

PolJ, Dan. 




28 

5,62 

+3 

+ 80.6 


+5° 

Or. 2. 

Nubes. 

28 

5,96 

3 

11 


5 

«i*» 

Seren, 

28 

2,99 

3 

11 


6 

Sept. 

— 

28 

2,54 

3 

6 

0,111 

5 

Or. 2. 

Pl. Nub. 

28 

1,95 

4 

6 

4 

RIer, Or. 3, 

Nubes, 

28 

0,65 

4 

■ 7 

0,322 - 

4 

Or* Mer. Or. 3. 

Pluvia, 

27 

9,45 

5 

7 

4 

Mer. Or. 

Nebula, 

27 

2,76 

2 

7 

0,206 

4 

— 3. 

Pluvia. 

27 

2,56 

1 

5 

4 

, Mer. Oc. 3. 

Pl, Nix. 

27 

1,76 

1 

4 

) 

4 

— 3. 


27 

2.66 

0,5 

5 

J 1,014 

4 

— 3. 

— 

27 

5,15 

0,5 

4 

4 

— 3. 


27 

6,53 

0,5 

4 

) 

4 

Oc. Mer, Oc. 3. 

— 

27 

27 

■ 7,95 
11.47 

3 

3 

6 

6 

.0,508 

4 

4,5 

5 

Mer. 

Pluvia. 

28 

1,57 

4 

8 


6 

Oc, Sept, Oc. 

Nubes, 

28 

0,67 

4 

8 


6 

Oc, 


27 

11,67 

4 

7 


6 

Or. 

Nubes. 

28 

2,27 

4 

8 


6 

Mer. Or, — Oc, 

Neb. Pl. 

28 

3,87 

4,5 

9 

j 

6,5 

Mer. Oc, 

Nebula, 

28 

3,07 

4 

8 

( 0,372 

6 


Pluvia. 

28 

•3,17 

4' 

9 

6 

Mer. 


28 

2,87 

4 

9 

) 

6 


— 

28 

1,67 

5 

8 


6 


Nebula. 

28 

2,49 

6 

10 

f 

7 

o. 

Nubes, 

28 

2,47 

3 

7 

. 

6 

Mer. Or. — Mer. 

Pluvia, 

28 

28 

1,99 

1,79 

4 

4 

8 

8 

0,494 

6 

6 

Mer. 


28 

1,09 

3 

8 

' 

6 


PI. & Neb. 

27 

11,70 

+4 

-f8 

0,117 

+6 

Mer. — Mer. Oc. 

Pl, Neb, 

27 

10,30 

5 

10 


7 

Sept. 

Nub. — Ser. 

27 

8,80 

4 

10 

0,056 

7 

Sept, Or. 

Nub. Pl. 

27 

6,31 

4 

10 

6,5 

Or. 

Nubes, 

27 

8,31 

5 

11 


6,5 

Sept. Oc. 

— 

27 

9,92 

5 

11 


7 

o. 

— 

27 

11,40 

5 

10 


7 

Sept. 

Seren. 

27 

'9,92 

6 

13 


8 

Sept. Or. 


27 

5,21 

3 

11 


6 

Sept. 2. 

— 

27 

5,28 

2 

6 


4 

“ 3. 

Nubes, 

27 

5,28 

2 

6 


4 

— 3. 


27 

6,38 

0 

7 


5 

— 2. 


27 

7,21 

3 

7 

j 0,100 

6 

Or. Mer. Or, 

Pluvia, 

27 

6,01 

5 

9 

6 

Or. 2. 

Nub. PJ, 

27 

9,53 

4 

9 


6 

Sept. Or. 

Seren. 

27 

ll;70 

4 

9 


4 

Nubes, 

28 

0,44 

6 

14 


6 

Sept. 2. 

Seren. 

27 

11,54 

5 

12 


5 

o. 


27 

11,52 

7 

13 


7 

Sept. 


28 

2,16 

6 

12 


7 

— 2. 
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% § 
Cu g 
O (e 

09 • 

. V> 


Jun. 

21 

22 

23 

2^ 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
Juli. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

42 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
Aug. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 


Stat. bar. 
non cor- 
rectus. 

T, R. 
B, af- 
fix. 

Stat, bar. 
ad 0° R. 
reductus. 

Tbermonietro- 

grapia. 

Hyeto- 

inetr. 

Tenip. 

majis. 

P, 

L. 


P 

L, 

miiK 

inax« 

PolJ, Dan, 


28 

0,9 

+•10° 

28 

0,14 

4 - 6 ° 

+11° 


+7° 

27 

10,6 

10 

27 

9,85 

7 

12 


8 

27 

8,5 

10 

27 

7,75 

5 

10 


6 

27 

8,8 

10 

27 

8,05 

4 

9 


6 

27 

9,1 

10 

27 

8,35 

4 

10 


6 

27 

10,9 

10 

27 

10,15 

4 

14 


6 

27 

8,6 

10 

27 

7,85 

5 

12 

i 

7 

27 

5,6 

11 

27 

4,78 

6 

14 

0,061 

8 

27 

8,5 

12 

27 

7,61 

7 

15 


8 

27 

11, 4r 

12 

27 

10,50 

8 

18 


8 

27 

10,2 

+11 

27 

9,37 

+8 

+11 


4“8 

27 

6,8 

11 

27 

5,98 

8 

18 

0,175 

8 

27 

8,9 

11 

27 

8,08 

8 

16 


8 

27 

7,4 

11 

27 

6,58 

8 

13 


8 

27 

6,1 

11 

27 

5,28 

7 

11 

0,328 

8 

27 

7,9 

9 

27 

7,23 

6 

12 

0,211 

7 

27 

10,8 

11 

27 

9,97 

7 

13 


8 

27 

10,9 

11 

27 

10,07 

7 

12 

\ 0,114 

8 

27 

7,6 

11 

27 

6,78 

8 

16 


9 

27 

2,7 

11 

27 

1,89 

7 

12 


9 

27 

2,6 

9 

27 

1,94 

4 

9 


6 

27 

6,5 

9 

27 

5,83 

4 

10 


7 

27 

4,1 

11 

27 

3,29 

6 

16 


7 

27 

4,7 

11 

27 

3,89 

7 

10 


8 

27 

6,1 

11 

27 

5,28 

8 

11 


8 

27 

6,0 

12 

27 

5,11 

8 

16 

0,175 

8 

27 

7,0 

12 

27 

6,11 

8 

15 


8 

27 

10,1 

12 

27 

9,20 

8 

15 


8 

27 

7,8 

10 

27 

7,06 

6 

12 

0,128 

7 

37 

8,9 

10 

27 

8,15 

5 

9 


6,5 

28 

0,0 

9 

27 

11,32 

4 

9 


6,5 

28 

0,1 

12 

27 

11,19 

6 

16 


7 

27 

11,8 

12 

'zl 

10,89 

7 

15 


8 

27 

11,7 

12 

27 

10,79 

7 

15 


8 

27 

11,9 

12 

27 

10,99 

7 

14 


8 

27 

10,6 

13 

27 

9,62 

7 

16 


9 

27 

8,8 

14 

27 

7,76 

7 

16 


9 

27 

10,0 

14 

27 

8,95 

8 

16 


9 

27 

10,8 

13 

27 

9,82 

8 

15 


9 

27 

11,6 

13 

27 

10,62 

8 

15 


9 

28 

0.4 

13 

27 

11,42 

8 

14 

0,228 

8 

28 

0,2 

+13 

27 

11,22 

+7 

+12 

0,186 

+8 

28 

0,6 

tl 

27 

11.77 

7 

13 


8 

28 

1,0 

11 

‘;8 

0.17 

7 

12 


8 

27 

6,3 

10 

27 

5,56 

6 

9 

0,542 

7 

27 

9,0 

10 

27 

8,25 

6 

10 

\ 

7 

27 

10,2 

10 

27 

9,45 

6 

10 

0,297 

7 

27 

10,1 

10 * 

27 

9,35 1 

5,5 

9 

1 

7 


Ventus* 


Sept 


— 2. 
— 2 . 
— 2* 

Or. 

o. 

o* 

Or* 2* 
Sept. 

Or. 2. 
— 2. 
Mer. Or. 

Or. Mer. Or. 
Mer. Oc, 
Mer. Or. 
Sept. 3. 
— 2 . 
Sept. Oc, 


Sept. 3. 

— 3. 

— 3. 

Or. 

Sept, 

Or. 

o. 

' Sept. Oc.' - 
o, 

Sept. Oc. 

Or, Mer. Qr. 

Mer. Or, 
Oc, 

Or. Mer. Or. 
Mer. Or. 3. 
Oc. 

Mer. 

Mer. Mer. Oc. 


Coeli 

facies. 


Scren. 

Nubes. 

Seren. 

Nubes. 
Nub. Pl. 
Seren. 


Nubes. 
Neb. PI, 

• Seren. 
Nub, Obd. 
Pl, Obd. 

Nebula. 
Nub. Pl. 
Pl. Neb. 

Nebula. 

Seren. 


Nubes, 
PJ. Nub. 

Seren. 
Pl. Nub, 
Seren. 


Nubes, 


Seren, 


Nubes. 

Nub, Pl 

Pl. Neb, 
Nebula. 
Nubes. 
Pluvia. 
Nebula. 
Neb, Pl. 
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8 

9 

10 

11 

12 
13 

I 14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
26 
26 

27 

28 

29 

30 

31 

®Pt. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 
18 
U 
l6 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 


B 


Stat. bar. 
non cor- 
rectus. 

T. R. 
B. af- 
fix. 

Stat. bar. | 

ad Qo R, 

reductus. | 

p. 

27 

L. 

9,3 

4-100 

P. L. 

27 8,55 

27 

10,2 

9 

27 

9,52 

27 

10,1 

9 

27 

9,4-2 

27 

9,3 

9 

27 

s.ey 

27 

3,6 

9 

27 

2,9M 

27 

9,2 

9 

27 

8,52 1 

27 

6,2 

9 

27 

5,53j 

27 

8,8 

9 

27 

8,13 

27 

4,0 

9 

27 

3,33 1 

27 

7,0 

9 

27 

6,33 1 

27 

6,6 

8 

27 

6,0 ij 

27 

7,9 

9 

27 

7,23 

27 

7.6 

lO 

27 

6,86 

27 . 

7,1 

8 

27 

6,51 

27 

7,8 

5 

27 

7,43 

27 

8,8 

7 

'27 

8,28 

27 

8,0 

9 

27 

7,13 

20 

11,8 

8 

26 

11,22 1 

27 

6,4 

7 

27 

4,8y 

27 

5,7 

7 

27 

5,18 

27 

8,1 

7 

27 

6,58 1 

27 

10,9 

7 

27 

10,37 1 

27 

7,6 

8 


7,01 

27 

3,3 

6 

il 

2.86 

27 

7,0 

-t-n 

zl 

6,00 1 

27 

10,0 

6 

27 

9,5^ 

28 

0,6 

6 

28 

0,1 5j 

28 

0,7 

7 ' 

28 

O.tTj 

28 

0,2 

8 

27 

11,60| 

28 

0,9 

8 

28 

0,30j 

27 

8,3 

7 

27 

7,78| 

27 

0,6 

7 

27 

0,09 1 

27 

4,8 

7 

27 

4,28 1 

27 

9,3 

7 

27 

8,78 

27 

6,7 

7 

27 

6,18 

27 

9,2 

7 

27 

8.6^ 

28 

0,4 

7 

27 

11,8^ 

28 

2,1 

7 

28 

1.5^ 

28 

2.7 

8 

28 

2.09 1 

28 

1,9 

7 

28 

1,^ 


5,9 

7 

28 

6,36 j 

28 

6,0 

7 

28 


28 

4,1 

7 

28 

3,56 

28 

2,9 

7 

28 

2,^ 

28 

2,1 

8 

28 

1,49 

27 

10,6 

8 

27 

10,00 

27 

9,7 

9 

27 

9,03 

27 

10,1 

7 

27 

9,57 

28 

0,0 

7 

27 

11,47 ' 


Thenuonietro 

grapb. 


Hyeto- 

tnetr. 


Pol]« Dan. 


0,672 


0,064 


0,239 


0,967 


1,011 

0,167 


0,247 

0,075 


Tenip. 

maris 


Ventus. 


Coeli 

facies, 


Mer. Mer. Oc* 


Mer. 


3. 


Mer. Oc. 


Nebula. 

PI. Nub. 
Pluvia. 

Pl. Nfb. 

Nubes. 

Nebula. 

Grando Nub 
Pl. Grando. 
Ser«ii — Nub 
Seren, 
Nubes. 

Neb. PI, 
Nubes, 


Seren. 

Nubes, 

Pluvia, 

Nubes. 

Seren, 

Nubes, 
Seren. 
Pluvia. 
PI. Nub. 
Nubes, 

Pluvia. 
PI. & Neb. 
Pl, Nub. 

Nubes. 
Nebula. 
Neb. PI. 
Nebula, 
Neb. Pl. 

Nubes. 

Seren. 


I 
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Tliennonietro 

graph. 


Ilyeto 

iiietr. 


Coeli 

facies 


Teinp 

maris 


Ventus 


luax 


Seren 


Mensis 

etdies. 

Stat. bar. 
non cor- 
rectus. 

T. R. 

Bv af- 
6x. 

Stat. bar. 
ad.0° R. 

reductus. 

Sept. 

P. 

L. 


P. 

L. 

26 

28 

1,1 

+70 

28 

0,57 

27 

28 

14 

7 

28 

0,57 

28 

28 

1,2 

6 

28 

0,75 

29 

28 

1,0 

6 

28 

0,55 

30 

28 

14 

5 

28 

1,02 

Oct. 

1 

28 

1,8 

-f-5 

28 

1,42 

2 

28 

2,0 

3 

28 

1,77 

3 

28 

2,2 

3 

28 

1,97 

4 

28 

2,6 

3 

28 

2,37 

5 

27 

8,3 

2 

27 

8)16 

6 

27 

6,1 

2 

27 

5,95 

7 

27 

5,4 

f) 

27 

5,25 

8 

27 

4/7 

3 

27 

4,48 

9 

26 

11,9 

3 

26 

11,68 

10 

26 

11,2 

3 

26 

10,98 

11 

27 

0,4 

3 

27 

0,18 

12 

27 

2.3 

4 

27 

2,01 

13 

27 

5.8 

4 

27 

6,60 

14 

27 

6,4 

3 

27 

6,18 

15 

27 

10,9 

3 

27 

10,67 

16 

28 

3,1 

3 

28 

2,87 

17 

27 

11,6 

3 

27 

11,37 

18 

27 

11,2 

3 

27 

10,97 

19 

27 

10,9 

2 

27 

10,75 

20 

27 

9.2 

3 

27 

8,97 

21 

27 

8;8 

4 

27 

8,50 

22 

27 

8,3 

4 

27 

8,00 

23 

27 

7.8 

3 

27 

7,58 

24 

27 

8,2 

3 

27 

7,98 

25 

27 

11,6 

3 

27 

11,37 

26 

28 

1,0 

1 

28 

0,92 

27 

28 

2,1 

0 

28 

2,10 

28 

28 

5,8 

0 

28 

5.80 

29 

28 

4,2 

—2 

28 

4,35 

30 

28 

0,3 


23 

0,15 

31 

27 

8,6 

3 

27 

8,38 

Nov. 






1 

27 

2,4 

-f-5 

27 

2,03 

2 

27 

1,9 

5 

27 

1,53 

3 

27 

3,2 

4 

27 

2,91 

4 

27 

6,1 

3 

27 

4,88 

5 

27 

6,4 

2 

27 

6,25 

6 

27 

7,3 

0 

27 

7,30 

7 

27 

8,8 

—1 

27 

8,87 

8 

27 

7,6 

-f-1 

27 

7,63 

9 

27 

7,2 

2 

27 

7,05 

JO 

27 

5,9 

4 

27 

5,60 

11 

27 

6,0 

4 

27 

5,70 


iniiu 

— 2 ° 

2 

3 

4 
4 

-4 

4 

5 
5 
3 
0 
0 

+} 

2 

2 

2 

2 

— 1 
2 
2 
2 

3 

4 
1 

2 

1 

0 

— 1 

5 

6 
6 
7 
2 

+2 

+2 

—2 

3 

5 

4 

6 
4 
2 

— 1 
2 


0,058 

0,317 

0,111 


0,239 


0,444 


0,261 

0,389 


Sepi. Or. 

Or. 

Sept. Oc. 3*1 
Sept. 2. 

Sept. 

— 3. 
Sept, Oc. 

Or. 3. 

— 3. 

Sc| t. 2* 
Sept Or. 2. 

— 2 . 

Sept. 2. 

Sept. Or* 2. 

— 2. 

— 2, 

Sept, Oc. 2. 

— 2. 

Sept. Or. 

Or, 

Sept. Or. 

Or. 2* 
Oc. Mer. Oc. 2. 
Mer, Mer. Or. 2. 
Oc, Mer. Oc. 2. 
Mer. Oc, 3. 

Sept. 

Sepi. Or. 
Sept, 

Or. 2. 

- 2. 
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Consectaria 

ex observatioiiibus Thorstensenii. 


I. Consectaria Barometrica. 

.jT. 1 . Status medius Barometri generalis. 

Anni (1823 — 1833), quorum observationes in usum nostrum convertimus, hoc praebent 
''“ediuiii generale: 

Tl» 55 . 

Barometrum ch'ca 34' supra medium maris Atlantici statum elevatum est. Si, hujus diflerentiae 
'‘Itione habita, & adhibita formula Gmissiij ad medium statum supra allatum addimus 0'",45 edicitur ; 

27" 9"', 00 
B* 

alio observator annis 1836 & 57 usus est, cujus status monente Thorstensea ch^ca 0"'3 humi- 

I j 

erat, quam prioris. Hanc ob rem hos annos in usum non convertimus ad medium generale constituendum. 
Descriptio locorum, Naes & Reikiavig , ubi institutae sunt observationes , in introductione reperitur. 
2. Media barometri nec non maxima & minima, ad decamera computata, per annos 1823 — 
‘ ■> haec fuerunt : 

Eae, qvae additae sunt differentiae, computatae sunt ex medio generali supra commemoi’ato : 
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1823. 

Media. 

DifF. a 
raed* gen. 

Maiinia. 

Diir. a 
med. geii. 

Minima. 

Dill. H 
raed. gen. 

DifF. inter 
niaximura & 
rainimutn. 

Jan. I 

P. 

L. 

L,. 

p. 

L. 

L. 

P. 

L. 

L. 

L. 

1—10 

27 

11,05 

+2,50 

28 

2,97 

+6,42 

27 

6,68 

—1.87 

8,29 

11-20 

28 

2,43 

5,88 

28 

4,02 

7,47 

27 

11,40 

+2,85 

4,62 

21—31 

i 28 

0,19 

3,64 

28 

4,78 

8,23 

27 

3,65 

—4,90 

13,13 

Feb r. 1 

1—10 

27 

9,39 

0,84 

28 

1,62 

5,07 

27 

5,05 

3,50 

8,57 

11—20 

27 

2,90 

—5,65 

27 

11,23 

2,68 

26 

0,00 

20,55 

23,23 

21—28 

27 

4,47 

4,08 

28 

1,15 

4,60 

26 

3,56 

16,99 

21,59 

Mart. i 









1—10 

27 

C,53 

2,02 

28 

0,32 

3,77 

27 

2,05 

6,50 

10,27 

11—20 

27 

4,17 

4,38 

28 

6,12 

9,57 

26 

805 

12,50 

22,07 

21—31 

i 

4,86 

3,69 

27 

8,75 

0,20 

27 

1,95 

6,60 

6.88 

Api-. 






• 





1—10 

27 

10,40 

+1,85 

28 

0,22 

3,67 

27 

6,73 

2,82 

6,49 

11—20 

28 

0,52 

3,97 

28 

1,05 

4,50. 

27 

11,62 

+3,07 

1,43 

21—30 

28 

1,14 

4,59 

28 

1,94 

5,39 

28 

0,02 

3,47 

1,92 

Maj. 











1—10 1 

28 

0,38 

3,83 

28 

5,89 

9,34 

27 

10,45 

1,90 

7,44 

11—20 

27 

9,21 

0,65 

27 

11,47 

2,92 

27 

5,13 

—3,42 

6,34 

21-31 

27 

11,10 

2,55 

28 

0,62 

4,07 

27 

9,65 

+1,10 

2,97 

Jiuu 










1—10 

27 

8,95 

0,40 

27 

11,20 

2,65 

27 

7,90 

—0,65 

3,30 

11—20 

28 

1,21 

4,66 

28 

8,23 

11,68 

27 

5,11 

3,44 

15,12 

21—30 

27 

11,81 

3,26 

28 

6,25 

9,70 

27 

8,13 

0,42 

10,12 

JuK 










1—10 

27 

10,71 

2,16 

28 

0,39 

3,84 

27 

8,43 

—0,12 

3,96 

11—20 

27 

10.83 

2,28 

28 

0,29 

3,74 

27 

10,00 

+1,45 

2,29 

21—31 

27 

10,81 

2.26 

28 

0,72 

4,17 

27 

9,40 

0,85 

3,32 

Aug. • 











1—10 

27 

9,13 

0,88 

28 

0,92 

4,37 

27 

4,86 

—3,69 

8,06 

IJ— 20 

27 

7,19 

—1.36 

‘>7 

10,17 

1,62 

27 

4,66 

3,89 

.5,51 

21-31 

27 

10,00 

+lj45 

23 

0,67 

4,12 

27 

5,73 

2,82 

6,94 

Sept. 







27 




1—10 

27 

10,80 

2,25 

28 

4,33 

7,78 

5,38 

2,97 

10,75 

11—20 

27 

6,54 

—2,01 

28 

1,92 

5,37 

27 

1,41 

7,14 

12,51 

21-30 

27 

6,40 

2,15 

27 

8,05 

—0,50 

27 

5,45 

3,10 

2,60 

Oct. 











1 — 10 

27 

7,53 

1,02 

28 

0S5 

-[-4, 1 0 

27 

4,66 

3,89 

7,99 

11—20 

27 

11,22 

+2,67 

28 

2,22 

5.67 

27 

5,83 

2,72 

8,39 

21-31 

27 

1 J ,26 

2,71 

28 

1,S5 

5,30 

27 

6,73 

1,82 

7,12 

Nuv. 



4 







• 

1—10 

28 

0,42 

3,87 

28 

2,85 

6,30 

27 

8,85 

+■',30 

6,00 

11—20 

27 

6,97 

--1,58 

27 

9,15 

0,60 

27 

0,6 • 

— / 8/ 

S,47 

21-30 

27 

6,11 

2. +4 

27 

19,02 

1,47 

27 

1,13 

7,42 

8,89 

Dec. 







26 




1—10 

27 

0,83 

7,72 

27 

6,13 

-2,42 

8,13 

12,42 

10.00 

11—20 

27 

7,8{) 

0,(9 

28 

3,10 

-f-6,55 

27 

2,57 

5,98 

12,53 

21-31 

27 

8,15 

0,40 

28 

1,10 

4,55 

27 

6,10 

2,45 

7,00 


I 


Consectaria B a r o in e l r i c a . 


1824. 

Media. 

Diir. a 
nicd. gen. 

Maxima. 

Diff. a 
med. gen. 

Minima. 

Diir. a 1 
med, gen. \ 

DilF inter 
maximum & 
minimum. 

Jan. 

P. 

L. 

L. 

P. 

L. 

L. 

P. 

L. 

L. 

L. 

1—10 

27 

5,59 

—2,96 

27 

11,80 

+3,25 

27 

0,00 

—8,55 

11,80 

11—20 

27 

9,23 

-4-0,68 

28 

1,16 

4,61 

27 

3,98 

4,57 

9,18 

^ebr. 

27 

1,53 

—7,02 

27 

6,90 

—1,65 

26 

8,50 

i 2,05 

10,40 

1—10 

2G 

10,85 

9,70 

27 

6,40 

2,15 

2» 

6,30 

+ 26,25 

24,10 

11—20 

27 

7,96 

0,59 

28 

1,30 

+4.75 

26 

11,90 

^ 8,65 

13,40 

21-29 

*Uait. 

1-10 

28 

1,48 

-f-4,88 

28 

2,60 

6,05 

27 

10,65 

2,10 

3,95 

27 

6,32 

—2,23 

28 

0,45 

3,90 

27 

0,34 

—8,21 

12,11 

11—20 

27 

10,41 

+1,86 

28 

2,32 

5,77 

27 

5,75 

2,82 

8,57 

^Pi\/ 

28 

6,52 

9,97 

28 

9,67 

13,12 

28 

1,62 

+5 ,07 

8,05 

1—10 

27 

8,83 

0,28 

-8 

7,19 

10,64 

27 

5,08 

—3,47 

14,11 

11—20 

27 

9,56 

1,01 


6,39 

9,84 

27 

4,93 

3,62 

13,46 

, 21-30 
‘Maj. 

1-10 

27 

8,46 

—0,09 

27 

11,80 

3,25 

27 

6,05 

2 50 

5,75 

28 

0,89 

+4,34 

28 

2,57 

6,02 

27 

10,30 

+1,75 

0.15 

4,27 

11—20 

27 

9.97 

1,42 

27 

10,70 

2,15 

27 

8,70 

2,00 

, 21-31 

''Uii 

27 

6,66 

—2,89 

27 

7,23 

-1,32 

27 

4,33 

—4,22 

2,90 

1—10 

27 

10,70 

+215 

28 

3,68 

+7,13 

27 

7,23 

1,32 

8,45 

11-20 

28 

5,37 

8,82 

28 

6,00 

9,45 

28 

4,90 

+8,35 

1,10 

, 21—30 
lui. 

23 

5,62 

8,47 

28 

5,40 

8,85 

28 

4,70 

8,15 

0,70 

I—IO 

28 

4,19 

7,64 

28 

5,20 

8.65 

28 

1,61 

5,06 

3,59 

11—20 

28 

1,66 

5,10 

28 

4,30 

7,75 

27 

11,02 

2,47 

5,28 

21-31 

A^a 

27 

11,50 

2,95 

28 

0,62 

r 

4,07 

27 

10,52 

1,97 

2,10 

1—10 

27 

6,59 

—1,96 

27 

10,32 

1,77 

27 

3,91 

— 4,G4 

6,41 

11—20 

28 

1,46 

+4,91 

28 

4,61 

8,06 

27 

8,00 

0,55 

8,61 

21-31 

isept. 

28 

2,01 

5,46 

28 

5,31 

8,76 

27 

7,33 

1,22 

9,98 

1—10 

27 

6.60 

— 1,95 

27 

11,07 

2,52. 

26 

11,49 

9,06 

11,58 

11—20 

27 

3,36 

5,19 

27 

10,37 

1,82 

26 

5,97 

14,53 

16,40 

21-30 

l^ct. 

28 

1,76 

■ +5,21 

f 

28 

6,11 

9,56 

27 

10,05 

+2,10 

7,46 

1—10 

28 

0,38 

3,83 

28 

7,37 

10,82 

27 

6,20 

—2,35 

13,17 

11—20 
f\ m 

28 

2,24 

5,69 

28 

5,97 

9,42 

27 

8,87 

+0,32 

9,10 

^ 21-31 
Nov 

27 

9,50 

0,95 

28 

1,97 

5,42 

27 

6,88 

—1,67 

7,09 

1— JO 

27 

7.91 

—0,64 

28 

0,72 

4,17 

27 

5,93 

12,62 

6,79 

11-20 

27 

8,15 

0,40 

27 

9,70 

1,15 

27 

6,43 

2,12 

3,27 

. 21-30 

l)ec. 

27 

10,49 

+1,94 

27 

% 

11,90 

3,35 

27 

8,60 

0,05 

3,40 

1— 10 

27 

4,45 

—4,10 


11.58 

3,03 

26 

7,57 

12,98 

16,01 

11—20 

27 

8,83 

+0,28 

■J7 

10,65 

2,10 

2,20 

v7 

6,97 

1,58 

3,68 

21-31 

27 

3,58 

—4,97 

27 

10,75 

26 

5,44 

15,11 

17,31 
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f 


1825. 

Media. 

Diff. a 
med. gen. 

Maxima. 

Jan. 

p. 

L. 

L. 

P. 

L. 

1—10 

27 

7,84 

—0,71 

27 

9,50 

11—20 

27 

5,73 

2,82 

28 

6,51 

21-31 

27 

4,57 

3,98 

27 

10,28 

Febr. 




1—10 

27 

8,06 

0,49 

28 

3,65 

11—20 

27 

7,51 

1,04 

28 

2,68 

21—28 

27 

5,71 

2,84 

27 

10,00 

Mart. 




1—10 

27 

4,66 

3,89 

27 

10,02 

11—20 

27 

6,19 

2,36 

27 

10,00 

21—31 

28 

0,63 

-j-4,08 

28 

4,47 

Apr. 





1—10 

27 

6,45 

—2,10 

23 

1,37 

11—20 

28 

0,82 

+4,27 

28 

4,30 

21—30 

28 

4,06 

7,51 

28 

6,05 

Maj. 






1—10 

28 

0,46 

3,91 

28 

3,17 

11—20 

28 

1,70 

5,15 

28 

4,04 

21—31 

28 

1,68 

5,13 

28 

3,96 

Jun. 





1—10 

27 

6,87 

-1,08 

27 

10,62 

11—20 

28 

0,13 

+3,68 

1 23 

3,34 

21—30 

27 

11,80 

3,25 

28 

1,36 

ul 



1—10 

27 

9,77 

1,22 

28 

0,77 

11—20 

27 

9,85 

1,30 

28 

5,35 

21—31 

28 

1,61 

,96 

28 

5,45 

Aug. 

1—10 

27 

8,56 

0,01 

27 

11,99 

11-20 

27 

9,23 

0,68 

27 

11,32 

21—31 

27 

9,06 

0,51 

28 

0,99 

Sept. 





1—10 

27 

8,33 

-0,22 

28 

3,31 

11—20 

28 

0,65 

+4,10 

28 

2,24 

31-30 

27 

8,53 

0,03 

28 

0,55 

Oct. 






1—10 

27 

4,21 

-4,34 

27 

9,55 

11—20 

27 

6,93 

1,62 

28 

2,50 

21—31 

27 

5,90 

2,66 

28 

1,10 

Nov. 




1—10 

27 

8,76 

+0,21 ! 

28 

0,50 

11—20 

27 

6,54 

—3,01 

27 

11,32 

21—30 

27 

7,47 

1,08 

27 

11,00 

O 

. 1 
O ^ 

o 

27 

6,36 

2.19 

27 

9,70 

11—20 

26 

11,98 

8,57 

27 

6,23 

21-31 

27 

9,37 

+0,82 

28 

6,49 


Diff, a 
raed, gen. 

Minima 

Diff, a 
med, gen, 

Diff. inter, 
maximum & 
nnnimum. 

L. 

P. 

L, 

L. 

Ii. 

+0,95 

27 

5,25 

-3,30 

4,25 

9,96 

26 

9,43 

11,12 

21,08 

1,73 

27 

1,27 

7,28 

9,01 

7,10 

27 

2,87 

5,68 

12,78 

6,13 

26 

9,97 

10,58 

16,71 

1,45 

27 

3,07 

6,48 

6,93 

1,47 

27 

0,83 

7,72 

9,19 

1,45 

26 

8,31 

12,24 

13,69 

7,92 

27 

8,92 

+0,37 

7,55 

1,82 

27 

3,83 

—4,72 

9,54 

7,75 

27 

9,70 

+1.15 

6,60 

9,50 

28 

0,32 

3,77 

5,73 

6,62 

27 

10,17 

1,62 

5,00 

7,49 

27 

9,82 

1,27 

6,22 

7,41 

27 

7,60 

-0,95 

8,36 

2,07 

27 

2,83 

5,72 

7,79 

6,79 

27 

8,03 

0,52 

7,31 

4,81 

27 

10,45 

+1.90. 

2,91 

4,22 

27 

0,20 

—8,35 

12,57 

8,80 

27 

2,29 

6,26 

15,06 

8,90 

27 

8,90 

+0,35 

8,55 

3,44 

27 

5,66 

—2,89 

6,33 

2,77 

27 

5,83 

2,72 

5,49 

4,44 

27 

1,94 

6,61 

11,05 

6,76 

27 

2,74 

5,81 

12,57 

5,69 

27 

9,82 

+1,27 

4,42 

4,00 

27 

4,98 

—3,57 

7,57 

1,00 

26 

8,52 

12,03 

13,03 

5,95 

27 

0,86 

7,69 

13,64 

4,36 

27 

1,31 

7,24 

11,79 

3,96 

27 

4,80 

3,75 

7,70 

2,77 

26 

11,55 

9,00 

11,77 

2,45 

27 

4,10 

4,45 

6,90 

1,15 

27 

2,03 

6,52 

7,67 

—2,32 

26 

8,10 

12,45 

10,13 

+9,94 

27 

4,22 

4,33 

14,27 


I 


$ 


Consectaria Baroinetrica. 



Maxima. 

DifF. a 
rned. gei 

P. 

L. 

L. 

28 

9,50 

+12,95 

28 

3,08 

6,53 

27 

10,00 

1,45 

27 

3,40 

-5,15 

27 

40,25 

+1,70 

27 

7,86 

-0,70 

27 

8,00 

0,55 

28 

6,92 

+10,37 

27 

8,08 

11,53 

27 

10,86 

2,30 

27 

11,95 

3,40 

28 

3,45 

6,90 

28 

5,54 

8,99 

28 

4,24 

7,69 

28 

1,29 

4,74 

27 

10,70 

2,15 

28 

1,99. 

5,44 

28 

6,11 

9,56 

27 

9,45 

0,90 

28 

2,04 

5,49 

28 

2,24 

5,69 

28 

0.44 

3,89 

27 

8,13 

—0,42 

27 

11,32 

+2,77 

27 

10,62 

1,97 

28 

4,66 

8,11 

28 

5,36 

8,81 

27 

9,62 

1,07 

28 

2,87 

6,32 

28 

0,07 

3,52 

28 

6,85 

9,30 

27 

11,85 

3,30 

28 

7,30 

.10,75 

28 

1,98 

5,43 

27 

11,84 

3,29 

27 

11,77 

3,22 


Minima. 

DilF, a 
med gen. 

DifF, inter 
maximuDi 
niinimum. 

P. 

L. 

L. 

P. L. 

27 

1,40 

—7,15 

20,10 

27 

2,27 

6,28 

12,81 

26 

8,18 

11,77 

13,22 

26 

2,89 

17,66 

12,51 

26 

6,18 

14,37 

16,07 

26 

9,67 

10,88 

10,18 

26 

9,00 

.11,55 

11,00 

27 

6,93 

1,62 

.11,99 

27 

7,85 

0,70 

12,23 

27 

3,25 

5,30 

7,60 

26 

7,78 

12,77 

16,17 

27 

3,28 

5,27 

12,17 

27 

8,55 

0,00 

8,99 

27 

3,58 

4,97 

12,66 

27 

1,51 

7,04 

11,78 

27 

5,61 

3,04 

5,19 

27 

5,41 

3,14 

8,58 

27 

8,33 

0,22 

9,78 

27 

4,33 

4,22 

6,12 

27 

5,36 

i 3,19 

8,68 

27 

4,86 

3,69 

9,38 

27 

. 4,85 

3,70 

7,59 

27 

1,44 

7,11 

6,69 

27 

6,33 

2,22 

4,99 

27 

2,14 

6,41 

8,38 

27 

5,33 

3,22 

11,33 

27 

1,66 

6,89 

15,70 

26 

11,71 

8,84 

9,91 

27 

2.71 

5,84 

12,16 

26 

i8,98 

11,57 

15,09 

27 

1.23 

7,32 

16,62 

26 

8,73 

11,82 

15,12 

27 

4,00 

4,55 

15,30 

27 

2,97 

5,68 

11,01 

27 

0,73 

7,82 

11,11 

27 

3,93 

4,62 

7 ,84 


Jan. 

1 

ii 

21 

Febj 

1 

11 

21 

Muri 

1 

11 

21 

Apr. 

1 

It 

21 

Maj. 

1 

11 

21 

Jun. 

1 

11 

21 

Jul. 

1 

11 

2I 

Aug. 

1 

11 

21 

5ept 

1 

11 

21 

Oct. 

1 

11 

21 

Nt>v, 

1 

il 

21 

Dcc. 

1 

11 

21 


Diff. a 
geli. 


L. 

—1,70 
-1-0,28 
- 0,11 

-f-1,73 

8,50 

1,63 

—1,60 

1,93 

2,58 

4,55 

+ 4,21 

6,81 

0,60 

0,13 

—2,79 

1,5 i 
1,52 
+0,69 

0,97 

0,71 

1.41 

0,32 

4,79 

4,97 

0,S4 

-1,78 

1,86 

+1,47 

—2,80 

+5,15 

1,27 

1,43 

—0,26 

5,18 

9.41 
4,65 


Consectaria B aroni etrlcn. 


Maxima. 

Diir. a 

med. geii. 

Minima. 

Diff. a 
nied. gen. 

1 Diff*. inter j 
[maximum h j 
minimum, j 

P. 

L. 

L. 

P. 

L. 

L. 

L. 

28 

4,23 

+7,68 

26 

10,90 

—9,65 

17,33 

27 

10,75 

2,20 

27 

6,00 

2,55 

4,75 

28 

0,86 

3,81 

26 

8,08 

12,47 

16,28 

28 


9,10 

27 

9,22 

+0,67 

8,43 

28 

6,95 

9,40 

28 

2,99 

6,44 

2,96 

28 

3,32 

6,77 

27 

7.19 

—1,36 

8,13 

27 

8 00 

—0,55 

27 

6,07 

2,48 

1.93 1 

28 

l’08 

+4,53 

27 

4.10 

4,45 

8,98 1 

28 

0,8:7 

3,92 

26 

9,37 

11,18 

15,10 

27 

9,58 

1,03 

26 

5,44 

15,11 

16,14 

28 

5,42 

8,87 

27 

9,22 

+0,67 

8,20 

27 

5,82 

9,27 

27 

9, -67 

1,12 


27 

11,17 

2,62 

27 

7,70 

—0,85 

3,47 

27 

10,72 

2,17 

27 

5,10 

3,45 

5,62 

27 

9.20 

0,65 

27 

3,34 

5,2 L 

5,86 

27 

10.35 

1,80 

27 

1,07 

7,48 

9,28 

2S 

0,14 

3,59 

26 

10,77 

9,78 

13,37 

28 

6,45 

9,90 

27 ■ 

4,09 

4,46 

14,36 

28 

0,97 

4,42 

27 

6,38 

2,17 

6,59 

28 

0,09 

3,54 

27 

4,49 

4,06 

7,60 

28 

0,27 

3,72 

27 

6,98 

1,67 

5,29 

27 

11.27 

2,72 

27 

7,6S 

0,87 1 

i 3,59 

28 

4,36 

7,8 L 

27 

11,17 

+2,62 i 

1 6,19 

28 

5,15 

8,60 

27 

10,27 

1,72 

6,88 j 

28 

1,56 

5,01 

26 

10,67 

—9,88 

14,89 

28 

1,39 

4,84 

27 

0,99 

7,56 

i 2,40 j 

27 

9,52 

0,97 

27 

3,61 

4,94 

6,91 1 

28 

4,55 

8,00 

27 

4,63 

3,92 

11,92 

27 

10,20 

1,65 

26 

9,04 

11,61 

13,16 

28 

3,57 

7,02 

27 

10,67 

+2,12 

4,90 

28 

3 70 

7,15 

27 

4,00 

—4,55 

11,70 

28 

9,''0 

12,45 

27 

2,31 

6,24 

18,69 1 

28 

6,50 

9,95 

27 

4,03 

4,52 

14,47 

27 

8,43 

-0,12 

26 

10,10 

10,45 

10,33 j 

27 

6,27 

2,28 

26 

6,06 

14,49 

12,21 1 

27 

9,30 

+0.75 

26 

5,94 

14,61 

15,36 1 
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1828 


Jati. 
1—10 
11—20 
. p 21-3.1 
I Pebr. 

1—10 
i 11—20 

I 21-29 

Mart. 

■ 1—10 
1 1—20 
* 21-51 

Apr. 

1—10 
11-20 
A, 21— 30 

Mai. 

1-10 
11—20 
, 21—31 
•fuii. 

1—10 
. 11—20 
, 21—30 
Jul. 

1—10 

11—20 

21-31 

1— 

- 11- 
2l- 
Sept. 

1 — 

{ 11 — 
21 - 
Oct. 

1— 
11- 
.21- 
^ov, 

1 - 
11- 
..21- 
^ec, 

1- 
11 - 
21. 


10 

20 

31 

10 

20 

30 

■10 

20 

31 

10 

■20 

■31 

■10 

-20 

■31 


Media. 

DifF. a 
med. gen. 

Maxima. 

DifF. a 
med. gen. 

Minima. 

DilF. a 
med. gen. 

Diir. int 
maximun: 
minimur 

P. 

L. 

L. 

p. 

L. 

L. 

P. 

JL. 

L. 

L. 

27 

2,68 

— 5,81 

27 

11,15 

+2,60 

26 

8,34 

— 12,21 

14,81 

27 

5,23 

3,32 

28 

0,38 

3,83 

26 

9,93 

10,62 

14,45 

27 

2,53 

6,02 . 

27 

6,00 

— 2,55 

26 

11,10 

9,45 

6,90 

27 

3,69 

4,86 

27 

6,80 

1,75 

26 

9,00 

11,55 

9,80 

27 

5,03 

3,52 

27 

9,42 

+0,87 

27 

1,55 

7,00 

7,87 

27 

7,09 

1,46 

28 

0,10 

3 55 

27 

2,37 

6,18 

9,73 

27 

9,17 

+0.62 

28 

5,59 

9,04 

27 

1,81 

6,74 

15,78 

27 

5,67 

—2,88 

27 

11,42 

2,87 

27 

0,69 

7,86 

10,73 

28 

0,18 

+3,63 

28 

4,52 

7,97 

27 

3,80 

4,75 

12,72 

27 

11,34 

2,79 

28 

5,81 

9,26 

27 

6,38 

2,17 

11,43 

27 

9,00 

0,45 

28 

2,82 

6,27 

27 

6,05 

3,50 

9.77 

27 

6,07 

—2,48 

28 

10,02 

1,47 

27 

0,41 

8,14 

9,61 

27 

11,28 

+2,73 

28 

4,54 

7,99 

27 

7,35 

1.20 

9,19 

27 

11,73 

3,18 

28 

3,46 

6,91 

27 

7,83 

0,72 

7,63 

27 

9,01 

0,46 

28 

0,39 

3,84 

x7 

3,34 

5,21 

9,05 

27 

8,80 

0,25 

28 

0,32 

3,77 

27 

2,94 

5,61 

9,38 

27 

11,67 

3,12 

28 

2,31 

5,76 

27 

9,42 

+0,87 

4,89 

27 

8,66 

0,11 

28 

1,72 

5,17 

27 

4,33 

^,22 

9,39 

27 

9,31 

0,76 

27 

11,57 

3,02 

27 

4,51 

4,04 

7,06 

27 

9,46 

0,91 

27 

11,02 

2,47 

27 

6,06 

2,49 

4,96 

27 

11,00 

2,45 

2S 

2,16 

5,61 

27 

8,23 

0,32 

5,93 

27 

9,36 

0,81 

27 

11,02 

2,47 

27 

7,23 

1,32 

3,79 

27 

9,23 

0,68 

28 

4,28 

7,63 

27 

5,28 

3,27 

10,90 

27 

10,99 

2,44 

28 

4,68 

8,13 

27 

4,81 

3,74 

11,87 

28 

1,77 

5,22 

28 

3,58 

7,03 

27 

10,47 

10,08 

17,11 

27 

11,31 

2,76 

28 

1,86 

5.31 

27 

6,76 

1,79 

7,10 

27 

^68 

—3,97 

27 

9,75 

1,20 

26 

11,72 

8,83 

1003 

27 

5,93 

2,62 

27 

9,37 

0,82 

27 

1.79 

6,76 

7,58 

27 

7,63 

0,92 

28 

2,79 

6,24 

26 

9,39 

11,16 

17,40 

27 

6,70 

1,85 

28 

8,04 

11,49 

26 

10,56 

9,99 

21,48 

27 

10,49 

+1.94 

28 

2,72 

6,17 

27 

3,68 

4,87 

11,04 

27 

9,97 

1,42 

28 

1,62 

5,07 

27 

1,98 

6,57 

11,64 

27 

5,48 

—3,07 

28 

2,05 

5,50 

26 

6,86 

13,69 

19,19 

26 

11,68 

8,87 

27 

8,90 

0,.’5 

26 

5,20 

15,35 

15,70 

27 

2,42 

6,13 

27 

11,20 

2,65 

26 

7,31 

13,24 

15,S9 

27 

1,58 

6,97 

27 

5,40 

—3,15 

26 

5,71 

14,84 

11,69 


14 
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1830. 


lan. 

1—10 
11—20 
^ 21-31 
^ebr. 

1—10 
11-20 
, 21-28 
Alart. 

1—10 

11—20 

21-31 

Apr. 

1—10 

11—20 

21—30 
• 

3 - 

1—10 
11—20 
, 21-31 
Juq, 

1—10 
11—20 
, 21-30 
Jul. 

1—10 
11—20 
A 21—31 
Aug. 

1—10 

11—20 

21-31 

isept. 

1—10 

11—20 

21-30 

Oct. 

1—10 

11—20 

^ 21-31 

Nov. 

1—10 

11—20 

21-30 

■Uec. 

1—10 

11—20 

21—31 


Media. 


Diff. a 
med. gen. 


P. L. 

11,88 
0,48 
6,55 

27 2,10 

27 11,81 

27 4,l6 

3,13 
1,85 
7,81 


27 10,53 

27 10,78 

27 9,89 

10.77 
11,04 

9,85 

0,43 
7,03 
4,70 

9,42 

11.78 
9,95 

6.41 

4.75 
4,79 

6.75 

7.41 
6,93 

2,89 
3,22 
8,68 

27 11,80 
27 9,53 

27 10,22 


L. 

-J-3,33 

3,93 

—3,00 

6,45 

-1-3,26 

—4,39 

5,42 

6,70 

0,74 


9,85 I 4-1,30 
5,02 —3,53 

7,75 I 0,80 


4-1,98 

2.23 
1,34 

2,22 

2,49 

1,30 

3,88 

—1,52 

3,85 

4—9,87 

3.23 
1,40 

—2,14 

3,80 

3,76 

1,80 

1,14 

1,62 

5.66 
5,33 

4-0,13 

3,25 

0,98 

1.67 


A * - I Diff- a , • 

Maxima. , I Minima. 

med. gen. 


P. L. 

28 5,65 

28 5,69 

27 9,77 

11,77 
6,42 
0,48 

27 8,58 

27 8,95 

28 6,00 

28 3,40 

27 7,82 

27 10,67 

2,39 
1,59 
0,42 

0,24 

5.31 
0,17 

4,98 
11,72 
9,55 

11,92 

2.31 
0,24 

27 10,25 

27 7,65 

27 . 9,90 

28 1,37 

27 1 1,52 

28 2,32 

27 11,85 

27- 7,95 

-28' 1,18 

0,90 
8,32 
5i3L 


L. 

4 - 9,10 

9,14 

1,22 

3,22 

8.87 
3,93 

0,03 

0,40 

9,45 

6,85 

—0,73 

4-2.12 

6,84 

5,04 

3.87 

3,69 

8.76 
3,62 

8,43 

3,19 

1,00 

3,37 

5.76 
3,69 

, 1,70 
—0,90 
■ 4-1,35 

4,82 

2,97 

5.77 

3,30 

—0,60 

4-4,63 

4,35 

11.77 
• 8,76 


Dill’. a 
med. gen. 


P. L 

27 8,03 

27 2,91 

26 9,88 

3,64 

9.21 

8.94 

9.95 
8,46 
0,89 

4,98 
1,88 
5,10 

4,81 

7.50 
6,75 

8,25 

3.21 
6,28 

10,45 
3,69 
0,67 

6.51 
9,08 
7,05 

27 0,77 

27 1,77 

27 1,79 

26 11,69 

26 8,62 
26 11,29 

26 5,78 

26 1 1,29 

27 1,05 

27 10,12 

27 2,05 

27 5,38 


L. 

-0,52 

5,64 

10,67 

16,91 

11,34 

11,61 

10,60 

12,09 

7,66 


9,26 
7,50 

-t-1,57 

—6,50 

3,22 


UilT. inter 
maximum & 
minimum. 


L’ 

9,62 

14,78 

11,89 

20,13 

20,21 

15,54 

10,63 

12,49 

17,11 

10,42 

5,94 

5.57 

9.58 
6,09 
5,67 

3,99 

14,10 

5,89 

6,53 

8.03 

8,88 

5,41 

5,23 

6,19 

4 

9,48 

5,88 

8,11 

13,68 

14,90 

15.03 

18,07 

8,66 

12,13 

2,78 

18,27 

11,98 
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1851 


Aug. 


Media. 


P, L. 

28 0,59 

8,08 

0,00 


9,98 

4,77 

9,22 


2,32 

1,77 

8,88 


11,21 

7,15 

11,29 


11,92 

11,13 


1,23 


0,53 

7,73 

9,43 


6,66 

9,08 

8,15 


8,40 

0,05 

7,35 


8,46 

7,78 

5,13 


5,48 

9,56 

1,20 


7,69 

1.08 

6.62 


7,90 

1,18 

4<81 


Dill. a 
med. geii. 


L. 

+ 4,04 

- 0,47 

+ 3,45 


1,43 

— 6,78 

+ 0.67 


- 6,23 

6,78 

+ 0,33 


2,66 

— 1,40 

+ 2,74 


3,37 

2,58 

4,68 


3,98 

— 0,82 

+ 0,88 


— 1,89 
+ 0,53 
— 0,40 


0,15 

+ 3,50 

- 1,20 


0,09 

0,77 

3,42 


3,07 

+ 1,01 

— 7,35 


0,86 

+ 4,53 

— 1,93 


0,75 

7,37 

3,74 


Consectaria Barom etrica. 


Maxioia. 


P. L. 

28 3,88 

4,90 
3,30 


4,05 

11,82 

1,95 


8,05 

9,70 

0,57 


7,80 

0,65 

1,84 


4,12 

4,62 

4,11 


5,41 

10,47 

0,97 


9,05 
. 3, 1 6 
0,34 


1,84 

4,11 

2,31 


28 0,94 

27 11,32 

27 8,0 0 


27 8,25 

28 1,32 

27 9.38 


2,18 

5,96 

1,02 


1,23 

5,78 

0,70 


Diff. 


tued. gen. 


L. 

+ 7.33 

5,35 

6,75 


7,50 

3,27 

5,40 


— 0,50 

+ 1,15 

4,02 


11,25 

4,10 

5,29 


7,57 

8,07 

7,56 


8,86 

1,92 

4,42 


0,50 

6,61 

3,79 


5,29 

7,66 

5.76 


4,39 

2,77 

0,55 


0,30 

+ 4,77 

0,83 


5,63 

9,41 

4,47 


Miuima. 


4,67 

—2;n 

+ 4,16 


P. L. 

27 8,90 

27 3,63 

27 9,15 


27 0,67 

26 10,03 

27 2,05 


10,01 
7,01 
3 01 


7,18 

4,96 

6,88 


6,28 

4,93 

9,47 


8,50 

5.21 

3.22 


0,80 

2,96 

6,46 


2.44 
3,14 

3.44 


1,31 

3,41 

2,44 


3,14 

3,43 

2,32 


11,11 

6,30 

1,18 


3,88 

5,49 

7,18 


DilF. a 
med gcn. 


L. 

+ 0,35 

— 4,92 

+ 0,60 


- 7,88 

10,52 

6,50 


10,54 
13, .54 
5,54 


1,37 

3,59 

2,67 


2,27 

3,62 

+ 0,92 


— 0,05 

3,34 

5,33 


7,75 

5,59 

2,09 


6,11 

5,41 

5,11 


7,24 

5,14 

6,1-1 


5,41 

6,12 

18,23 


. 9,44 

2,25 

7,37 


4,67 

16,06 

13,37 


DifF. inter 
maxiaiiim & 
iiiiniinum. 


L. 

6,98 

10.27 

6,15 


15,38 

13,79 

11,90 


10,04 

14,69 

9 , 66 . 


12,62 

7,69 

7,96 


9,84 

11,69 

6,64 


8,91 

5,26 

9,75 


8,25 

12,20 

5,88 


11,40 
12 97 
10,87 


11,63 

7,91 

5,56 


6,11 

9,89 

19,06 


1 5,07 
11,66 
11,84 


9.34 

12,29 

17,52 




Diff. inter, 
maximum & 
minimum. 


Minima 


Maximar. 


P. L. 

27 7,88 

27 10,07 

28 3,08 


10,78 

0,78 

7,81 


-9,77 

7,77 

12,74 


9,10 

9,29 

19,27 


10,16 

15,32 

15,39 


7,44 

15,37 

45,54 


3,93 

10,03 

0,88 


16,62 

10,52 

7,67 


14,23 

7,44 

11,57 


1832. 


*n. 

i—io 
11.^20 
j21-29 

11^20 
. 21-31 

^Pr. 
1~10 
11-20 
.21—30 

Maj. 

1—10 
11-20 
, 21-31 

1—10 

11-20 

1—10 
11—20 
21-31 
og. 

1—10 
11-20 
.21-31 

1—10 
' 51-20 

’ ^^10 

i Jj-20 

ov. 

1^10 

51-20 

^1—30 

ec. 

i5-io 

11-20 

^1-31 


Consectaria Barometrica. 


5,86 

8,24 

1,18 


28 2,41 

28 4,79 

27 9,73 


11,26 

10,93 

4,45 


7,81 

7,48 

1,00 


27 9,22 

27 1 1,70 

27 7,55 


+0,67 
3,15 
— 1,00 


1.51 


7,78 


27 


10.52 


+ 1.97 


1.38 


2.69 


9.32 


0.77 


27 


10.17 


3.95 


7.63 


0/92 


27 


10,07 


1.52 


2.28 


8.90 


0,35 


9.83 


1.28 


4.79 


1.34 


7.53 


1.02 


3.64 


0.19 


7.36 


1.19 


2.23 


4,52 


4.03 


6.99 


1.56 


9.59 


26 10,96 

27 1,30 

27 7,57 


7,25 


0.98 


+2,23 


27 


10,78 

7,17 

0,43 


+3,88 


8,32 

9,81 

2,45 


28 

27 

28 


1,45 

4,90 

28 

3,86 

7,31 

27 

11,80 

3,25 

28 

4,31 

7,76 

27 

1,71 

5,16 

28 

5,03 

8,48 

27 


0.89 


2.61 


6,06 


2.71 


8.16 


27 


11.65 


3.10 


2,51 


+1,86 


10,41 


27 


3.54 


28 


6.66 


5,84 

6,04 

1,89 


11,84 

7,14 

0,21 


8,71 

13,41 

8,34 


8,84 

11,11 

12,84 


42.79 


19.49 


16,69 


13,92 

14,98 

10,32 


10,59 

7,78 

5,45 


5,81 

1.92 

4,87 


6,29 

7,37 

5,84 


11,90 

9,14 

8,88 


10.99, 

12,22 

15,61 


16,29 

10,24 

12,97 


17,06 

19,21 

14,99 


Diir. a 
med. gen. 


P. L. 

27 4,45 

27 5,32 

27 5,83 


10,57 

8,94 

11,19 


+2,02 

0,39 

2,64 


—3,60 

5,03 

2,67 


27 10,83 

27 7,36 

28 3,82 


2,28 

—1,19 

+7,27 


26 

26 

27 
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1833. 


Jan. 

1 - 

11 - 

21 - 

Febr. 

1 - 

11 - 

21 - 

Mart. 

1 - 

11 - 

21 - 

Apr. 

1 - 

11 - 

21 - 

MaJ. 

1 - 

11 - 

21 - 

Juu. 

1 - 

11 - 

21 - 

lul. 

1 

11 - 

21 - 

Aug. 

1 - 

11 - 

21 - 

Sept. 

1 < 

11 - 

21 - 

Oct. 

1 - 

11 - 

21 - 

Nov. 

1 - 

11 - 

21 - 

Uec. 

1 - 

11 - 

21 - 


10 

20 

31 

10 

20 

28 

10 

20 

31 

10 

20 

30 

10 

20 

■31 

-10 

-20 

-30 

-10 

-20 

-31 

-10 

-20 

-31 

-10 

20 

-30 

-10 

-20 

-31 

-10 

-20 

-30 

-10 

-20 

-31 


Media. 


P. L. 


27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

28 
27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

28 
27 

27 

28 
27 
27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 


9.67 
10,69 

6.63 

3,24 

4,16 

8,88 

9,35 

2.64 

10,66 

3,81 

9.64 
8,09 

7.89 
7,52 

11,09 

11,51 

10,97 

11,08 

0,29 

11,66 

10,59 

3.68 

10.89 
7,52 

8,46 

9.26 

6,00 

8,99 

5,57 

7,07 

7,01 

3,15 

4,73 

1,04 

5.26 
3,67 


DifF. a j 
med, gen. 1 

Maxima. 1 

1 ^ 

L. 

P. 

L. 

+1,12 

28 

2,17 

2,14 

28 

2,30 

—1,92 

27 

9,92 

5,31 

28 

0,23 

4.39 

27 

7,07 . 

+0,33 

27 

10,07 

0,88 

23 

8,09 

6,09 

28 

6,47 

2,11 

28 

2,91 

—4,74 

27 

8,55 

+1.03 

28 

2,47 

— 0,^6 

28 

0,02 

0,66 

27 

11,47 

1,03 

27 

9,85 

+2.54 

28 

6,46 

2.96 

28 

2,83 I 

2,42 

23 

1,87 

2,53 

28 

0,92 

3,74 

28 

3,08 

3,11 

28 

2.78 

2,04 

28 

5,75 

7,13 

28 

5,45 

2,34 

28 

3,05 

—1,03 

28 

1,32 

0,09 

28 

2,00 

+0,71 

28 

2,39 1 

—2,55 

27 

7,75 

+0,44 

27 

li,70 

—2,98 

27 

8,80 

1.48 

27 

10,80 

1,54 

27 

11,57 

5,40 

27 

6,80 

3,82 

27 

11,95 

7,51 

27 

8 , 07 ! 

3,29 

27 

11,58 

1 4,88 

27 

7,11 


Diff. 


a 


L. 

•f5,62 

5,75 

1,37 

3,68 

--1,48 

4 - 1.52 

11,54 

9.92 

6.36 

0,00 

5.92 
3,47 

2.92 
1,30 
9,91 

6,28 

5,32 

4.37 

6,53 

6,23 

9,20 

8,90 

6,50 

4,77 

5,45 

5,84 

—0,80 

-1-3,15 

0,25 

2,25 

3,02 

—1,76 

+3,40 

-0,48 

+3,03 

—1,44 


Minima. 


Diff. a 
ined. geii 


P. 


27 

27 

27 

26 

27 

27 

26 

27 

27 


27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

28 
27 
27 

27 

27 

27 

27 

26 

27 


L. 

3,05 

6.70 

3.08 

9.70 
0,96 
3,53 

6,16 

8.08 

1,91 


26 11,94 

26 10,85 

26 1 1 ,70 


6.13 
4,78 
3,48 

9,64 

7,68 

8,37 

9.47 

6.48 
7,28 

1,57 

5,26 

3.13 

3,71 

5,21 

0,86 

5,90 

10,71 

3,98 


26 10,71 
26 10,81 
26 9,88 


26 

27, 

26 


4,93 

1,65 

9,85 


L. 

—5,50 

1.85 
5,47 

10,85 

7,59 

5,02 

14,39 

0,47 

6,64 

8,61 

9.70 

8.85 

14,42 

15,77 

17,07 

+1,09 

—0,87 

0,18 

+0.92 

—2,07 

1,27 

+5,02 

—3,29 

5,42 

4.84 
3,34 
7,69 

2,65 

9.84 
4,57 

9,84 

9,74 

10,67 

15,62 

6,90 

10.70 


Diff. inter 
maximum & 
minimum. 


L. 

11,12 

7.60 
6,84 

14,53 

6,11 

6.54 

25.93 

10,39 

13,00 

8.61 
15,62 
12,32 

17,34 

17,07 

26,98 

5.19 

6.19 

4.55 

7,43 

8,30 

10,47 

3.88 

9.79 
10,19 

10,29 

9,18 

6.89 

5.80 
10,09 

6,82 

12,86 

7,99 

14,07 

15,14 

9,93 

9,26 


I 


Consectaria Baro in e t r i c a. 


1834. 

Alcdia* 

Diir. a 

rued, gen. 

• • 

Maxima. 

htl. 

P. 

L. 

L. 

p. 

L. 


27 

5 99 

-2,36 

27 

0,02 

11—20 

27 

4,38 

4,17 

27 

9,85 

21^31 

27 

1,39 

7,l6 

27 

8 90 

'■ebr. 




1—10 

27 

6,19 

2,36 

27 

11,40 

11—20 

27 

2,39 

6,l6 

27 

8,50 

.21—28 

27 

2,19 

6,36 

27 

8,93 






1-— 10 

27 

3,36 

3,19 

28 

3,98 

11—20 

28 

0,96 

+4,41 

28 

3,67 

21-31 

27 

4,01 

—4,54 

28 

2,60 

'Ipr. 



1-10 

27 

9,89 

+1,34 

28 

4,87 

11-20 

28 

2,72 

6,17 

28 

4,54 

^j2l-30 

'laj. 

28 

2,88 

6,33 

28 

6,66 






1—10 

27 

9,70 

1,15 

27 

11,62 

11-20 

27 

9,06 

0,51 

27 

11,85 

21-31 

28 

4,20 

7,63 

28 

7,71 




1—10 

27 

8,80 

0,25 

28 

1,17 

11-20 

27 

9,18 

0,63 

27 

11,60 


27 

11,69 

3,14 

28 

2,33 

1—10 

27 

10,77 

2,22 

28 

0,77 

11-20 

27 

9,61 

1,06 

27 

11,84 

21-31 

27 

10,64 

2.09 

28 

3,24 






,J-io 

27 

11,47 

2,92 

28 

3,25 

11-20 

27 

7,41 

— 1,14 

27 

11,00 


27 

40,85 

+2,30 

28 

3,06 

^«pt. 




1—10 

27 

9,94 

1,39 

28 

1,25 

11—20 

27 

9,91 

1,36 

.28 

1,47 


28 

2,42 

5,87 

28 

6,88 

,^-10 

27 

2,74 

-*5,81 

27 

7 50 

11-20 

27 

6,62 

1,93 

28 

1,85 

^ov. 

28 

0,90 

+4.33 

28 

7,77 

1—10 

27 

9,76 

1,21 

28 

1,05 

11-20 

27 

10,31 

1,96 

28 

3,37 

1,21-30 

^ec. 

27 

7,14 

—1,41 

28 

1,87 

1-10 

27 

3,88 

4,67 

27 

9,30 

11—20 

21-31 

28 

1,10 

+4,55 

28 

8,29 

27 

9,76 

1,21 

28 

5,09 


DifF. a 
med. geii. 

Minima. 

Diff. a 
med. gen* 

DifT. inter 

maximum & 
minimum. 

L, 

p. 

L. 

L. 

L. 

+1,47 

27 

0,18 

—8,37 

9,84 

1,30 

26 

10,78 

9,77 

11,07 

0,35 

26 

2,56 

17,99 

18,34 

2,85 

27 

2,48 

6,07 

8,92 

—0,03 

26 

10,48 

10,07 

10,02 

+0,38 

26 

4,10 

16,45 

16,83 

7,43 

26 

1,26 

19,29 

26,72 

7,12 

27 

9,30 

+0.95 

6,17 

6,05 

26 

9.35 

—11,20 

17,25 

8,32 

27 

2.38 

6,17 

14,49 

7,99 

27 

10,90 

+2,35 

5,64 

10,11 

27 

11,55 

3,00 

7,U 

3,07 

27 

6,70 

— 1,85 

4,92 

3,30 

27 

6,55 

2,00 

5,30 

11,16 

27 

9,10 

+0,55 

10,61 

4,62 

27 

4,36 

—4,19 

8,81 

3,05 

27 

7,51 

1,04 

4,09 

5,78 

27 

6,93 

1,62 

7,40 

4,22 

27 

8,97 

+0,42 

3,80 

3,29 

27 

6,46 

—2,09 

5,38 

6,69 

27 

7,23 

1,32 

8,01 

6,70 

27 

5,66 

2,89 

9.59 

2,45 

27 

3,86 

4,69 

7,14 

6,51 

27 

6,62 

1,93 

8,44 

4,70 

27 

6,03 

2,52 

7,22 

4,92 

27 

6,71 

1,84 

6,76 

10,33 

27 

11,10 

+2,65 

7,78 

— 1,C5 

26 

9,66 

—10,89 

9,84 

+5.30 

26 

7,18 

13,37 

18,67 

11,22 

27 

4,90 

3,65 

14,87 

4,50 

27 

6,33 

2,22 

6,72 

, 6,82 

27 

5,90 

2,65 

9,47 

5,32 

26 

11,85 

3,70 

14,02 

0,75 

26 

9,78 

10,77 

11.52 

11,74 

27 

1,88 

6,67 

18,41 

8,54 

1 26 

11,56 

8,99 

17,53 


* 
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Consectaria Barometrica. 


1836. 


Jan. 

1 - 

11 - 

21 - 

Febr. 

1 - 

11 - 

21 - 

Mart. 

1 - 

11 - 

21 - 

Apr. 

1 - 

11 - 

21 - 

Maj. 

1 - 

11 - 

21 - 

Jun. 

1 - 

11 - 

21 - 

Jul, 

1 - 

Jl- 

‘^ 21 - 

Aug. 

1 - 

11 - 

21 - 

Sept. 

1 - 

11 - 

21 - 

Oct. 

1 - 

11 - 

21 - 

Nov. 

1 - 

11 - 

21 - 

Dec. 

1 - 

11 - 

21 - 


10 

■20 

31 

10 

20 

28 

10 

-20 

31 

10 

■20 

30 

10 

■20 

31 

-10 

20 

-30 

-10 

-20 

31 

-10 

-20 

-31 

-10 

-20 

-30 

-10 

-20 

-31 

-10 

^20 

30 

-10 

-20 

-31 




0 
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Consectaria Barometrica. 


il836 . 


J 


an. 


1—10 

11—20 

1—10 

11—20 

«lart. 
1—10 
11—20 
, 21-51 

1—10 
11-20 
21-30 


M 


aj. rv 
1—10 
11-20 
21—31 


- mi . 

1—10 
11—20 
j 21—30 
lal. 


1 - 

i ll - 

! 2l ~ 

lAng, 

1 - 

11 - 

* ept , 

1 - 

11 - 

21 - 

Oct . 

1 - 

11 - 

. 21 - 

^ OV , 

iJ: 

1 - 

ll - 

21 - 


■10 

20 

31 

10 

20 

31 

10 

20 

30 

■10 

■20 

31 

10 

20 

30 

■10 

■20 

31 


Media, 


P. L. 

27 6,11 

27 8,69 

27 042 

27 4,42 

27 10,76 

27 7,83 

27 4,38 

27 2,49 

27 4,47 


27 

27 

27 

28 

27 

28 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

28 
27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

28 


6.95 
4,30 

10,62 

1,23 

7,60 

2,48 

8,72 

9.58 
8,70 

7,12 

5.59 
10,31 

9.53 
6,35 

5.95 

8.53 
1,25 

11,70 

7.80 
8,15 

11,38 

5,41 

6,64 

4.21 

6.21 

5.81 

5.54 


Maxima. 


P. L. 

27 11,30 

28 1,45 

27 4,18 

27 11,95 

28 4,72 

27 11,27 


27 

27 

27 

28 

27 

28 

28 

28 

28 

27 

28 
28 

27 

27 

27 

28 
27 

27 

28 
28 
28 

28 

28 

28 

27 

27 

27 

27 

27 

28 


5,85 

6,08 

6,98 

l,0O 

7,38 

3,97 

5,96 

1,57 

3.87 

11,70 

2,16 

0.14 

10,07 

9,20 

11,42 

0,17 

8,62 

10.37 

0,30 

5,46 

1,49 

2.37 

2.87 
5,80 

8.87 
9,12 
8,33 

8,90 

11,20 

11,86 


Minima. ' 


P. 


27 

27 

26 

27 

27 

27 


27 

27 

27 

27 

27 

28 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

26 

27 

27 

27 

26 

27 

27 

27 

27 

26 

27 

26 

27 


L . 

3 90 
1,25 

8.78 

0,85 

2.78 
2,58 


27 3,38 

26 8,86 
27 1,75 


4,78 

i;85 

5.08 

2.76 

1.76 

1.09 

5,21 

5,28 

4,78 

1,89 

1.94 

7.76 

5,56 

2.94 

11,22 

0,09 

6,18 

9,03 

10,98 

0,18 

7,58 

I , 53 
5,23 
7,73 

; 4,38 

8,63 

II , 25 


DilF. inter 
maximum & 
minimum. 


L. 

7,40 

12,20 

7,40 

1140 

13,94 

8,69 

2,47 

9.22 

5.23 

8,22 

5,53 

10.89 

15.20 
11,81 

2,78 

6,49 

8,88 

7,36 

8,18 

7,26 

3,66 

6,61 

5,68 

11,15 

12.21 

11,28 

4,46 

15,39 

14,69 

10,22 

7,34 

3.89 
12,60 

4,52 

14,57 

12.61 


I 


15 
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Consectaria Barometrica. 


I 

I 

I 


1837. 




Media. 



Jan. 

1—10 

12—21 

10- 31 
Febr. 

1—10 

11 — 20 
21—28 

Mart. 

1—10 

11-20 

21—31 

Apr, 

1—10 

11—20 

21—30 

Maj. 

1—10 

11—20 

21—31 

Jun. 

1—10 

11—20 

21—30 

Jul. 

1—10 

11—20 

21—31 


P. L. 

28 2,65 

8,14 
10,08 


27 

27 


27 

26 

27 


3,79 

8,44 

7,90 


Alaxiina. 


P. 


28 

28 

28 


L. 

4,95 

0,17 

5,38 


28 

28 

28 


0,68 

1,74 

2,69 


28 

28 

27 


2,40 

0,75 

7,59 


27 

27 

28 


10,57 

2,85 

1,70 


28 

28 

28 


8,93 

6,28 

7,47 


28 

28 

28 


5,85 

4,05 

0,27 


28 

28 

27 


1,04 

0,25 

11,41 


28 

27 

28 


0,91 

9,52 

0,26 


28 

28 

28 


3,47 

2,57 

0,67 


28 

27 

27 


0,56 
1 1 ,60 
9,66 


28 

27 

28 


2,64 

11,64 

3,13 


28 

28 

28 


2,33 
0,54 
1,14 , 


Aliuinia. 


P. 


27 

27 

26 


L. 

10,33 

0,58 

11,98 



DilT. inter, 
iiiaxiiiium & 
minimum. 


26 

26 

26 


8,21 

1,66 

10,23 


27 

27 

27 


7,87 

9,05 

11,12 


27 

27 

27 


10,10 

8,30 

3,56 


L. 
6,62 
1 1,59 
17,40 


14,36 

13,19 

15,47 


13,06 

9,23 

8,35 


27 

27 

27 


10,15 

9,92 

10,22 


27 

27 

27 


11,87 

7,13 

8,00 


27 

27 

27 


11,04 

11,04 

6,91 


7,75 

7,75 

8,71 


5,32 

4,65 

2,45 


;2,77 
14, 51 
7,13 


3,29 

1,50 

6,23 


Ut in introductione et paragraplio primo consectailorum barometricoruni dictum est, observato^ 
annis 1856 & 4857 alio baroinetro usus est, qvam ob rem bos annos ad medium generale constituenda’’’ ^ 
in usum non convertimus, dillerentios inter observationes et medium generale per bos annos non coinp’*j 
tatee sunt. ' ' ■ ' 

A die 18 Ocl. 1855 observationes in oppido Reikiavig institutae sunt, ante banc diem ’''i 
praedio Naes. 


j 

I 

i 
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Consectaria Barom etrica. 

3 . Media baronietri nec non maxima et minima, ail menses computata per annos 1825-1857, 

Jiaiic fuerunt. 



15 * 
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Consectaria Baroinetrica. 
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Consectaria Barometrica. 


Media. 


Diff. a 
med. gen. 


1829. 
8ept. 
Oct. 
^^ov. 
l^ec. 

1830. 

•^an. 

f^ebr, 

Mart. 

Apr. 

^iaj, 

Jun. 

Jul. 

• Aug. 
‘Sept. 
Oct. 

Nov, 

l^ec. 

1831. 

Jan. 

Febr. 

Mart. 

Apr, 

Maj. 

Juu. 

Jul. 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov, 

, Oec. 

1832. 

Jan. 

Febr. 

Mart. 

Apr, 

Maj. 

Juu, 

Jul, 

Aug. 

i>ept. 

Oct. 

Nov. 

Oec. 

1833. 

Jan. 

Febr. 

Mart. 


P. 


27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

28 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

27 

27 

27 

27 

28 

27 

28 
27 
27 
27 
27 
27 

27 

27 

27 


L. 

8,87 

9,44 

8.51 
6,98 

9,83 

6,16 

4.38 
7,54 

10.38 
10,55 

7,94 

10,37 

5.31 
7,03 
4,93 

10,51 

10,92 

7.90 
4,47 

9.81 
0,13 

9.90 
7,97 

9.21 

7.12 
5,28 

9.13 
4,60 

5.22 
2,64 
2,77 

10,13 

1.52 

11,20 

1,01 

10,75 

8,74 

4.82 
5,01 

2.31 

8,92 

5,18 

11.52 


L, 

+0,32 

0,89 

—0,04 

1.57 

i-1,25 
—2,39 
4,17 
1,01 
+1,83 
2,00 
—0,61 
+ 1,82 
—3,24 
1,52 
3,62 
+1,96 

2,37 

—0,65 

4.08 

+1.29 

3.58 
1,35 

-,-0,58 
+9,6 (■) 
— 1,43 
3,27 
+0,58 
-3,95 

3,33 

5,91 

5,78 

+1,56 

4,95 

2,65 

4,46 

2,20 

0,19 

—3,73 

3,54 

6,24 

+0,37 

-3,37 

+2,97 


Maxima. 


DilF a 
med. gen. 


28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

27 

28 
28 
28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

27 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

28 

28 

28 


L. 

0,64 

6,35 

2,60 

5,49 

5.69 
5,42 
16,00 

3.40 
2,39 

5.31 
4,98 

2.31 
10,25 

2.32 
1,18 

8.32 

3,88 

4,05 

0,57 

7,80 

4,62 

5.41 
3,16 
4,11 
0,94 

1.32 
5,96 
1,22 

3,08 

8.70 
0,45 

4.42 

7.81 

4.33 
5,03 
3,31 
3,54 

3.82 
4,00 
0,82 

2,30 

0,23 

8,09 


L. 

+4,09 

9,80 

6,05 

8,94 

9,14 

8.87 

9.45 

6.85 
5,84 

8.76 
8,43 

5.76 

I, 70 

5.77 
4,63 

11,77 

7,33 

7,50 

4,02 

11,25 

8,07 

8.86 
6,61 
7,56 
4,39 

4.77 
9,41 

4.67 

6,53 

0,15 

3,90 

7.87 

II, 26 

7.78 
8,48 
6,76 
6,99 

7.27 

7.45 

4.27 

5,75 

3.68 
11,54 


Minima. 


Diff. a 
med. gen 


27 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

26 

26 

27 

27 

26 

26 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

27 

27 

27 

27 

27 

26 

26 

26 

27 

26 

26 


L. 

2,91 

9.77 

9.78 
11,51 

9.88 
3,64 
8,46 

1.88 

4.81 

3.21 
0,67 

6.51 
-0,77 
8,62 

5.78 
2,05 

3.63 
10,03 

7,01 

4,96 

4.93 

3.22 
0,80 
2,44 

1.31 

2.32 

11,11 

5,49 

7.81 

5.16 

3.93 
10,74 

7,55 

7.63 

8.94 
7,36 

2.51 
7,14 
7,71 
1,06 

3,05 

9,70 

6.16 


L. 

-5,64 

10.73 

10.77 

9.04 

10,67 

16,91 

12,09 

6,67 

3.74 
5,34 
7,88 

2.04 
7,78 

11,93 

14.77 

6.50 

4,92 

10,52 

13,54 

3,59 

3,62 

5,33 

7.75 
6,11 
7,24 

18,23 

9,44 

15,06 

12.74 

15.39 
16,62 

9,81 

1,00 

0,92 

+0,39 

-1.19 

6.04 
13,41 

12.84 
19,49 

5.50 

10.85 

14.39 


Diff. inter 
maximum & 
minimum. 


L. 

9.73 
20,58 
16,82 
17,98 

19,81 

25,78 

21.54 

13.52 
9,58 

14,10 

16,31 

7,80 

9,48 

17,70 

19,40 

18.27 

12.25 
18,02 
17,56 

14.84 
11,69 
14,19 
14,36 

13.67 
11,63 
23,00 

18.85 

19.73 

19.27 

15.54 

20.52 

17.68 

12.26 
8,70 
8,09 
7,95 

13,03 

20.68 
20,29 
23.76 

11,25 

14.53 
25,93 
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1836. 
Ilee. 

1837. 

Jan. 

I^ebr. 

Mart. 

Apr. 

Maj. 

Jun. 

lul. 


Media. 


Maxima. 


Minima. 


DifF. inter 
maximum & 
minimum. 

P. L. 


P. 

L. 


P. 

L. 


L. 

o 

<N 


28 

11,86 


26 

8,63 

• 

27,23 

27 10,93 


28 

5.38 


26 

11,98 


17,40 

27 2,34 

. 

28 

1,70 


26 

1,66 


24,04 

28 1,73 


28 

8,93 


27 

7,87 


13,06 

27 11,58 


28 

5,85 


27 

3,56 


14,29 

28 0,21 


28 

3,47 


27 

9,92 


5,55 

27 11,57 


28 

3,13 


27 

7,13 


8,00 

27 1 1,22 


28 

2,33 1 

27 

6,91 


7,42 


i**. 4. Media l)arometri uec non maxima et minima, ad quatuor anni tempora computata, \m' an 
1825-1837 haec fuerunt. 



1823 . 

Hieins 

Ver, 

Aestas, 

1824 . 

Hieiiis 

Ver. 

Aestas, 

^ Aut. 

1825 . 

Hiems. 

Ver. 

Aestas, 

Aut 

1826. ‘ 

fiieuis 

Ver. 

■festas. 

1827 . 

Hieins. 
er. 


V 


Media. 

DiflT. a 
med.-tgeii. 

Maxima. 

Diff. a 
med. gen. 

Minima. 

Diff. a 
med. gen. 

Diff. inter 
maximum. &c 
miiiinium 

P. 

L. 

L. 

p. 

L. 

L. 

P. 

L 

L. 

L. 

27 

8,08 

—0,47 

28 

4.78 

+8,23 

26 

0,00 

—20,55 

28,78 

27 

9,34 

+0,79 

28 

6,12 

9,67 

26 

8,05 

12,50 

22,07 

27 

11 ,32 

1,77 

28 

8,23 

11,68 

27 

4,66 

3,89 

15,57 

27 

8,83 

0,28. 

28 

4,33 

7,78 

27 

0,68 

7,87 

15,65 

27 

5,83 

—2,72 

28 

3,10 

6,55 

25 

6,30 

26,25 

32,80 

27 

9,46 

+0,91 

28 

9,67 

13,12 

27 

0,34 

8,21 

21,33 

28 

1,38 

4,S3 

28 

6,00 

9,45 

27 

3,91 

4,64 

14,09 

27 

9,60 

1,05 

28 

7,37 

10,82 

26 

5,97 

14,58 

25,40 

27 

6,22 

—2,33 

28 

6,51 

9,96 

26 

5,44 

15,13 

25,09 

27 

11,01 

+2,46 

28 

6,05 

9,50 

28 

8,31 

12,24 

21J4 

27 

10,11 

1,56 

28 

5,45 

8,90 

27 

0,20 

8,35 

17,25 

27 

7,58 

-0,97 

28 

3,31 

6,76 

26 

8,52 

12,03 

18,79 

27 

5,2t 

3,34 

28 

9,50 

12,95 

26 

2,89 

17,66 

30,61 

27 

9,20 

+0,65 

28 

8,98 

11,53 

26 

7,78 

12,77 

24,30 

27 

8,51 

—0,04 

28 

6,11 

9,56 

27 

1,44 

7,11 

16,67 

27 

8,45 

0,10 

28 

7,30 

10,75 

26 

8,73 

11,82 

22,57 

27 

9,49 

+0,94 

28 

5,95 

9,40 

26 

8,08 

12,47 

21,87 

27 

8,26 

-0,29 

28 

5,82 

9,27 

26 

5,44 ' 

15,11 

24,38 
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Media, ^ I Maxima. 

med gen. I 


1827- 

p. 

L. 

L. 

P. 

L. 

Aestas. 

27 

9,79 

+1,24 

28 

6,45 

Aut. 

27 

8,99 

0,44 

28 

9,00 

1828. 



—4,97 



Hieras. 

27 

3,58 

28 

0,38 

Ver. 

27 

9,51 

+0,96 

28 

5,81 

Aut. 

27 

^9,86 

1,31 

28 

4,68 

Aestas. 

27 

8,41 

—0,14 

28 

8,04 

1829. 






Hieras. 

27 

6,43 

2,12 

28 

3,50 

Ver, 

27 

10,39 

+1,84 

28 

4,69 

Aestas. 

27 

10,52 

1,97 

28 

5,40 

Aut. 

27 

8,95 

0,40 

28 

6,35 

1830 

Hieras 

27 

7,71 

— 0,84 

28 

5,69 

Ver. 

27 

7,43 

1,12 

28 

6,00 

Aestas, 

27 

9,61 

+1,06 

28 

5,31 

Aut. 

27 

5,77 

—2,78 

28 

2,32 

1831. 




28 

8,32 

Hieras, 

27 

9,84 

+1,29 

Ver. 

27 

8,80 

0,25 

28 

7,80 

Aestas, 

27 

9,02 

0,47 

1 28 

5,41 

Aut. 

27 

7,16 

— 1,39 

28 

5,96 

1832. 




28 

3,08 

Hieras, 

27 

4,23 

4,32 

Ver. 

27 

8,79 

+0,24 

28 

7,81 

Aestas. 

27 

11,66 

3,11 

28 

5,03 

Aut. 

27 

6.17 

-2,38 

28 

4,00 

1833. 




28 

2,30 

Hieras. 

27 

5 48 

3,07 

Ver. 

27 

9,22 

+0,67 

28 

8,09 

Aestas. 

27 

.11,30 

2,75 

28 

6,75 

Aut. 

27 

6,62 

—1,93 

28 

2,39 

1834. 




27 

11,58 

Hieras. 

27 

3,63 

4,92 

Ver. 

27 

10,52 

+1,97 

23 

7,71 

Aestas, 

27 

10,06 

1,51 

28 

3,25 

Aut. 

27 

9,26 

0,71 

28 

7,77 

1835. 




28 

8,29 

Hieras. 

27 

7,31 

—1,24 

Ver. 

27 

9,72 

+1,17 

28 

9,81 

Aestas, 

27 

9,34 

0,79 

28 

3,63 

Aut. 

1 27 

7,64 

—0,91 

28 

7,21 

1836, 

1 




4,72 

Hieras. 

27 

7,17 


28 

Ver. 

27 

7,65 


28 

5,96 

Aestas. 

27 

7,99 


28 

2,16 

Aut. 

27 

8,59 

/ 

28 

5,S0 

% 




DifF, a 
med gen. 

Miuiraa, 

Diff. a 
med gen. 

Diff. inter 
maxiraura & 
minimum. 

L. 

p. 

L. 

Ii. 

L. 

+9,90 

26 

10,77 

-9,78 

19,68 

12,45 

26 

9,04 

11,51 

23,96 

3,83 

26 

5,94 

14,61 

18,44 

9,26 

27 

0,41 

8,14 

17,40 

8,13 

27 

2,94 

5,61 

13,74 

11,49 

26 

6,86 

13,69 

25,18 

6,95 

26 

5,20 

15,35 

22,30 

8,14 

27- 

1,20 

7,35 

15,49 

8,85 

27 

4,09 

4,46 

13,31 

9,80 

26 

9,77 

10,78 

20,58 

9,14 

26 

3,64 

16,91 

26,05 

9,45 

26 

8,46 

12,09 

21,54 

8,76 

27 

0,67 

7,88 

16,64 

5,77 

26 

5,78 

14,77 

20,54 

11,77 

26 

10,03 

10,52 

22,29 

11,25 

26 

7,01 

13,54 

24,79 

8,86 

27 

0,80 

7,55 

16,41 

9,41 

25 

2,32 

18,23 

27,64 

6,53 

26 

5,16 

15,39 

21,92 

11,26 

26 

3,93 

16,62 

27,88 

8,48 

27 

7,36 

1,19 

9,67 

7,45 

26 

7,14 

13,41 

20,86 

5,75 

26 

1,06 

19,49 

25.24 

11,54 

26 

6,16 

14,39 

25,93 

9,20 

27 

3,13 

5,42 

14,62 

5,84 

26 

9,88 

10,67 

16,51 

3,03 

26 

2,56 

17,99 

21,02 

11,16 

26 

1,26 

19,29 

30,45 

. 6,70 

27 

3,86 

4,69 

11,39 

11,22 

26 

7,18 

13,37 

24,59 

11,74 

26 

8,71 

11,84 

23,58 

13,26 

26 

7,51 

13,04 

26,30 

7,08 

27 

3,21 

5,34 

12,42 

10,66 

26 

9,64 

10,91 

21,57 


26 

8,78 


19,94 


26 

8,86 


21,10 


26 

11,22 


14,94 


1 26 

7,73 


22,07 
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i? 5 . Media barometri nec non maxima et minima, ad annos computata, per annos 1823-1 83G 
fuerunt. 



Media. 

DifF. a 
ined, gen. 

Maxima, 

DifF a 
med. gen. 

Minima. 

DifF. a 
med. gen. 

Difi’. inter 
maximum & 
minimum. 

♦ 


P. 

L. 

L. 

P. 

L. 

L. 

P. 

L. 

L. 

L. 


1823 

27 

9,14 

-f0,59 

28 

8,23 

4-11,68 

26 

0,00 

-20,55 

32,23 


1824 

27 

9,73 

1,18 

28 

9,67 

13,12 

25 

6,30 

26,25 

39,37 


1825 

27 

8,74 

0,19 

28 

6,51 

9,96 

26 

8,10 

12,45 

22,41 


1826 

27 

8,04 

—0,51 

28 

9,50 

12,95 

26 

2,89 

17,66 

30,6 1 


1827 

27 

8,70 

+0,15 

28 

9,00 

12,45 

26 

5,44 

15,11 

27,56 


1828 

27 

7,77 

—0,78 

28 

8,04 

11,49 

26 

5,20 

15,35 

26,84 


1829 

27 

9,55 

-t-1,00 

28 

6,35 

9,80 

26 

9,77 

10,78 

20,58 


1830 

27 

7,93 

—0,62 

28 

8,32 

11,77 

26 

3,64 

16,91 

28,68 


1831 

27 

8,20 

0,35 

28 

7,80 

11,25 

26 

2,32 

18,23 

29,48 


1832 

27 

7,52 

1,03 

28 

7,81 

11,26 

26 

1,06 

19,49 

30,75 


1833 

27 

8,28 

, 0,27 

28 

8,09 

11,54 

26 

4,93 

15,62 

27,16 


1834 

27 

8,91 

+0,36 

28 

8,29 

11,74 

26 

1,26 

19,29 

31,03 


1835 

27 

8,57 

0,02 

28 

9,81 

13,26 

26 

7,51 

13,04 

26,30 


1836 

27 

7,94 


28 

11,86 

15,31 

26 

7,73 

12,82 

28,13 


!23-35 

27 

8,55 


28 

9,81 

13,26 

25 

6,30 

26,25 

39,51 



§ 6 . Media barometri nec non maxima et minima, ad decamera omnium annorum per annos 
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Consectaria Bar ornet rica. 



Maxima. 


Diir. a 
nied. geii 


P. 


28 

28 

28 


28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 


L. 

5,65 

5,95 

3,32 


28 8.09 

28 6,92 

28 9,67 


7.80 

6.39 

9.81 

7.81 

7.48 
7,71 

5,41* 

8,23 

6.45 

5,20 

5,35 

5,75 

5.45 

5.40 

5.31 

4,33 

4,66 

6,88 

7,37 

5.97 
8,04 

5,85 

9,00 

7,30 

1.98 

8.32 

6.49 


L. 

f9,10 

9,40 

6.77 

11,54 

10,37 

13,12 

11.25 

9.84 

13.26 

11.26 
10,93 
11,16 

8,80 

11,68 

9.90 

8,65 

8,80 

9,20 

8.90 

8.85 
8,76 

7.78 

8,11 

10,33 

10,82 

9.42 
11,49 

9.30 

12,45 

10,75 

5.43 
11,77 

9,94 


Minima, 


P. 


25 

26 
26 


27 

27 

27 

27 

26 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 


L. 

6,30 

0,00 

3,56 


26 1,26 
26 7,01 

26 8,61 

26 5,44 

26 7,78 

26 11,70 


3.96 
3,58 

1.51 

1,07 

10,77 

3,21 

0,20 

2,29 

0,67 

2.44 

1.44 
1,94 

9,64 

5.97 
11,72 

8.52 
7,14 
2,3' 

5,78 

8,73 

6,86 

4,93 

1,06 

3,86 


Diff. a 
mcd, gen. 


L. 

26,26 

20,55 

16,99 

19,29 

13,54 

11,94 

15,11 

12,77 

8,85 

4,59 

4.97 

7,04 

7,48 

9,78 

5.34 

8.35 
6,26 
7,S8 

6,11 

7,11 

6.61 

10,91 

14,58 

8,83 


12,03 

13,41 

18,23 

14,77 

11,82 

13.69 

15,62 

19,49 

16.69 


DifiP inter 
maximum & 
minimum. 


L. 

35.35 

29.95 
23,76 

30.83 
23,91 

25.06 

26.36 
22,61 
22,11 

16.85 
15,90 
18,20 

16,34 

21,46 

15,24 

17.00 

15.06 
17,03 

15.01 

15.96 

15.37 

18.69 

22.69 
19,16 

22.85 

22.83 
29,72 

24.07 
24,27 
24,44 

21,06 

31,26 

26,63 
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^ 7. Media barometri nec non maxima et minima, ad menses et qvatuor anni tempora omnium 
iliorum computata per annos 1825-185o5 haec fuerunt. 


1823-1835 


Jan, 

F'ebr, 

Mart. 

Apr. 

ilaj. 

Jaa. 

Jul. 

A«g. 

aept, 

Oct. 

Nov. 

Dee, 

Hiems. 

Ver. 

Aestaa, 

Aut. 


Media. 


P. 


27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 


L. 

7,78 

5.98 
7,38 

9.99 
10.68 
10,60 
10,26 

9.96 

8,31 

7,67 

7.96 
5,61 
6,47 
9,41 

10,27 

7,98 


Diff. a 
med. gen 


L. 

-0,77 

2,57 

0,97 

+1,44 

2,13 

2,05 

1.71 
l,4t 

—0,24 

0,88 

0,59 

2,94 

2,08 

+0,86 

1.72 
-0,57 


Maxima. 


P. 


28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 


L. 

9,50 

5,95 

9,67 

9.81 

7.81 
8,23 
3,75 
3,45 
6,88 
8,04 
9,00 
8,32 
9,50 

9.81 
8,23 
9,00 


Diff. a 
med. gen 


L. 

+12,93 

9,40 

13,12 

13.26 

11.26 

11,68 

9.20 

8,90 

10,33 

11,49 

12,45 

11,77 

12,95 

13,26 

11,68 

12,45 


Minima. 


P. 


26 

25 

26 
26 
27 
26 
27 
27 
26 
26 
26 
26 

25 

26 
26 
26 


L. 

2,56 

6,30 

1,26 

5.44 
1,51 

10,77 

0,20 

1.44 
5,97 
2,32 
5,78 
1,06 
6,30 
1,26 

10,77 

2,32 


Diff. a 
med. gen. 


L. 

■17,99 

26,25 

19,29 

15,11 

7,04 

9,78 

8,35 

7,11 

14,58 

18,23 

14,77 

19,49 

26,25 

19,29 

9,78 

18,23 


Diff. inter 
maximum h 
minimum. 


L. 

30,94 

35.65 
32,41 
28,37 
18,30 

21.46 

17.55 
16,01 
24,91 
29,72 
27,22 
31,26 
39,20 

32.55 

21.46 

30.66 




^ S. Media ex maximis et media ex minimis, ad menses computata, per annos 1823-1835 lisec 


1833 - 1835 . 


Jan, 

Febr* 

^art. 

Apr. 

Jiaj. 

Jul, 

Aug. 

oept 

OcL 

Nov. 

^^cc. 


Media 
ex maximis. 

* 

Diff. a 
med. gen. 

Media 
ex minimis. 

Diff. a 
med, gen. 

Differ, iuter media 
ex maximis 8c media 
ex minimis» 

P. 

L. 

L. 

P. 

Le 

L. 

L. 

28 

3,78 

+7,23 

26 

10,47 

— 10,08 

17,31 

28 

1,61 

5,06 

26 

6,97 

13,58 

18,64 

28 

4,96 

8,41 

26 

8,25 

12,30 

20,71 

28 

5,30 

8,75 

27 

1,22 

7,33 

16,08 

28 

4,45 

7,90 

27 

4,80 

3,75 

11,65 

28 

4,63 

8,08 

27 

4,43 

4,12 

12,20 

28 

3,44 

6,89 

27 

5,00 

3,55 

10,44 

28 

3,21 

6,66 

27 

4,50 

4,05 

10,71 

i*8 

2,74 

6,19 

27 

0,78 

7,77 

13,96 

28 

3,87 

7,32 

26- 

10,18 

10,37 

ii,m 

28 

3,64 

7,09 

26 

10,63 

9,92 

17,01 

28 

2,55 

6,00 

26 

8,17 

1 12,38 

18,38 


i6t 
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Consectaria Barometrica. 

i? 9 . Maxima & minima cx mediis decamerum per annos 1823-5r> hsec fiiernut. 



1 Maxima 

1 ex inediis. 


1 Minima 

1 cx mediis. 


Diff. ini 
loiax. S: t 

Jan. 

1—10 

1 28 

3,41 

(1826) 

27 

2,68 

(1828) 

12,73 

11—20 

28 

2,43 

(1823) 

27 

4,38 

(1834) 

10,05 

21-31 

28 

049 

(1823) 

27 

1,39 

(1834) 

10,80 

Febr, 






1—10 

1 28 

1,28 

(1827) 

26 

9,83 

(1826) 

15,45 

11 — 20 

28 

5,05 

(1827) 

27 

2,39 

(1834) 

14,66 

21-28 

28 

1.48 

(1524) 

27 

1,56 

(1832) 

11,92 

Mart. 






1—10 

27 

11,73 

(1829) 

26 

10,96 

(1832) 

12,77 

11-20 

28 

2,64 

( 1 833) 

27 

1,30 

(1832) 

13,34 

21-31 

28 

6,52 

(1824) 

27 

4,01 

(1834) 

14,51 

Apr. 

27 

11,34 




1—10 

(18?S) 

27 

3,81 

(1833) 

7,53 

11—20 

28 

2,72 

( 1834) 

27 

5,02 

(1830) 

9,70 

21—30 

28 

4,06 

(1826) 

27 

6,07 

(1828) 

9,99 

Maj. 

28 





1 — 10 i 

2,41 

(1832) 

27 

7,11 

(1829) 

7,30 

11—20 

28 

4,79 

(1832) 

27 

7,52 

(1833) 

9,27 

21—31 

28 

4,20 

(1834) 

27 

6,66 

(1824) 

8.54 

Jun. 







1—10 

28 

1,51 

(1832) 

27 

6,87 

(1825) 

6,64 

11—20 

28 

5,37 

( 1824) 

27 

7,03 

(1827) 

10,34 

21—30 1 

28 

6,02 

(1824) 

27 

8,66 

(1328) 

8,36 

lul, 1 






1—10 

28 

4,19 

(1824) 

27 

6,66 

(1831) 

9,53 

11—20 

28 

1,65 

(1824) 

27 

7,03 

(1830) 

6,62 

21—31 

28 

1,71 

( 1832) 

27 

4,70 

(1830) 

9,01 

Aiig. 







1-10 

28 

3,68 

(1833) 

27 

6,59 

(1824) 

9,09 

11—20 

28 

1,46 

(1824) 

27 

4,40 

(1826) 

9,06 

21—31 

23 

2,01 

(1824) 

27 

7,35 

(1831) 

6,66 

Sept. 1 


1.77 




1—10 

28 

(1828) 1 

27 

3,35 

(1835) 

10,42 

11—20 

28 

0,65 

(lS25) 

27 

3,36 

(1824) 

9,29 

21—30 

28 

2,42 

(1834) 

27 

4,58 

(1828) 

9,84 

Oct. 






1-10 

28 

0,38 

(1824) 

27 

2,74 

(1834) 

9.64 

11—20 

28 

2,24 

(1824) 

27 

3,52 

(1832) 

40,72 

21-31 

28 

1,70 

(1827) 

27 

1,20 

(1831) 

12,50 

Nov. 1 






1-10 

28 

0,42 

(1823) 

27 

2,89 

(1830) 1 

9,53 

11—20 

28 

1,08 

(1831) 

27 

2,87 

(1832) 

10,21 

21—30 1 

27 

11,79 

(1826) 1 

27 

3,19 

(1832) 1 

8,60 
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Consectaria Barornetrica. 



JMaxiitia 
ex mediis. 


Minima 
ex mediis* 


DifF, inter 
max* & min. 

i-IO 

11-20 

21-31 

27 11,80 

28 1,10 

28 0,53 

(1830) 

(1834) 

(1829) 

26 11,68 
26 11.14 

26 11,45 

(1828) 

(1827) 

(1832) 

12,12 

13,96 

13,08 


^ 10 . Maxima et minima ex mediis mensium , qvaluor anni temporum annorum, per annos 
^ 82,'}.[855 ijgec fuerunt 


1S23-35. 


Jaii. 

Pfbr. 

Mart, 

Apr. 

Maj. 

Jun. 

Jm. 

^ept. 

Oct, 

Nov. 

^ec. 

piems. 

Ver. 

■^ut. 


Maxima 
ex mediis. 


Minima 
ex mediis. 


• 

DifF. inter 
max, & min. 

28 

0,54 

1823 

27 

3,45 

1828 

9,09 

28 

174 

1827 

27 

0,72 

1826 

13,02 

27 

11,97 

1824 

27 

2,77 

1832 

9,20 

28 

1,16 

1834 

27 

7,18 

1833 

5,98 

28 

1,52 

1832 

27 

7,79 

1827 

6,73 

28 

3,03 

1824 

27 

7,76 

1827 

7,27 

28 

1.71 

1824 

27 

7,94 

1830 

5,77 

27 

11, -96 

1827 

^7 

7,67 

1826 

4,29 ■ 

27 

11,42 

1834 

27 

5,31 

1830 

6,11 

27 

11,96 

1824 

27 

4.8? 

1832 

7,14 

27 

9,97 

1826 

27 

4,93 

1830 

5,04 

27 

10,5 1 

1830 

27 

1,24 

1828 

9,27 

27 

9,84 

1831 

27 

3.58 

1828 

6,26 

27 

11,01 

1825 

27 

7,43 

1830 

3,58 

28 

1,38 

1824 

27 

8,51 

1826 

4,87 

27 

9,60 

1824 

27 

5,77 

1830 

3,83 

27 

9,73 

1824 

27 

7.52 

1832 

2,21 


Docent hi conspectus; 

1) statum altissimum barometri, per annos 1823-1833 obsciTatum esse d. 26. Apr. 1833 [28''0''',81. 
Diff. a med gen. 15^''26]. (Anno 1830 d. 23. Dec. barometri status altior qvidem fuit 
[28^'11''^.86. Diff. a med gen.; 15^'^, 31] sed hoc anno non u.si sumus ad medium generale 

constituendum’); statum humillimum vero observatum esse d. 4. Febr. 1824 [25‘''’6''',30. Diff. a 
med gen. -f- 26^'^,23]; exclusis igitur annis 1856-1837, differentiam inter statum altissimum 
et humillimum fuisse 39'''31, his annis vero assumptis differentiam fuisse 41 ^'',36. 
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•-i) 


r>) 


4) 


aunum 1824 medium altissimum [27''9"',73 Diff. a med. geu. -f habuisse; 

1852 autem humillimum [27"7''', 52. Diff. a med. gen. 1''', 05]. 

a?slatem , ratione habita qvatuor anni temporum, habuisse medium altissimum [27''10'"5 2^' 
Diff. a med. gen. + 1^", 72], hiemem vero humillimum [27"6''', 47. Diff. a med gen. < 
2''''08], praeterea medium veris & aestatis altius fuisse qvam medium generah*, autumni et hiemis huniiliu®- 
statum medium harometri luisse altissimum mense Majo , humillimum vero mense Decembri i 
Januario, cujus status altior est qvam Februarii et Martii, excluso, a Decembri usqve ad Maji^'® 


J 


•i) 


statum medium harometri crevisse, a Majo usque ad Decembrum decrevisse, 
si decaraera omnium annorum respicimus, tertium decameron Aprilis statum altissimum habuissf 
[27"il'''5G. Diff. a med. gen. 5'", 01], primum vero decamei’on Decembris fuisse humillimU'i'j ^ 


J 


[27"'4'^''84. Diff. a med. gen. — 5'^', 71]. 




l 


i 


U. Consectaria Thermometrica. 

^ 1. Media thermometri maxima SC minima, ad decamera computata per anuo.s 1822-1829; 
biec fuerunt. 

Reducta sunt media ad vera media duobus modis: 

1) ope veri medii, reperti observationibus cum thermometrograpbo per annos 1829-56 factis. 
Differentia} inter verum medium et medium, qvod repertum est observationibus hora nona factis, suid .^ 

hieme + 0°, 54 R- mstate — 0®, 10 R. 

vere -f- 0°, 10 R. autumno 0°, 16 R. 

♦ I 1 

2) ope tabulm Brervstcri. 

Hac tabula adbibita differentiae inter verum medium et medium, repertum observationibus bof^ 
nona factis , sunt : § 

hieme + 0°, 25 R. aestate — 0°, 08 R. 

vere -j- 0“, 10 R. autumno -{- 0°, 10 R. 

Reducta sunt maxima et minima ad vera maxima et minima ope tabulae Brewslet‘i. 

I 

Differentiae inter maximum, repertum observationibus hora nona factis, et verum maximum sunt; 

hieme -{- 1°, 05 R. aestate -j- 1°, 81 R. 

vere + ^2 R. autumno -4- 1*, 54 R ' 

Differentiae inter minimum, repertum observationibus hora nona factis, et verum minimum sunt: 

hieme — 0°, 19 R. aestate — 1°, 97 R. 

vere — 1®, 77 R. autumno — 0®, 90 R. 


0 


t) 


1 




ID 
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7 . 


1823. 


IS. 

•i; 

lin 


J 


«n. 


Sf 


1 2l_ 
' An»' 


11- 

J^ebr. 
1 - 
11 - 
l>i>l 21- 
i -^‘art. 

! 1 - 

I 11- 

2l 
■^Pr. 

1 
11 

1 - 
11 - 

Jun. 
1- 

' 11 - 
'21- 
‘hl ■ 
1 - 
11 - 


9, 


10 

20 

31 

•10 

■20 

28 

10 

20 

31 

10 

20 

30 

10 

•20 

31 

■10 

20 

•30 


it » 


-iO 
-20 
-31 
•Jg- 
1-10 
11—20 
.^ 1-31 

^ept. 

1—10 
11—20 
^ 21-30 


.11 


0 


Ct. 

1- 

11 - 

2l- 

ov. 

1- 

U- 

21 . 

ac. 

1 - 

11 - 

21 . 


•10 

20 

31 

10 

20 

30 

10 

20 

31 


Consectaria Tliermomelrica. 


Media. 


Maxima. 


incorrecta. 

correcta 

I. 

correcta 

II. 

incorrecta. 

correcta 

incorrecta. 

correcta. 

-j-3o,90 

+4«, 44 

+4°, 15 

+5° 

+6°, 05 

+00,5 

+00,31 

—1,55 

—1,01 

—1,30 

5 

6,05 

4 

—4,19 

— 1,41 

= ■ 0,87 

- 1,16 

3 

4,05 

6 

6,19 

6,15 

4,61 

4,90 

— 1 

0,05 

8 

8,19 

2,40 

1,86 

2,15 

+2 

3,05 

11 

11,19 

0,00 

+0,54 

+0,25 

2 

3,05 

2 

2,19 

1,45 

— J,35 

—1,35 

1 

2,92 

6 

7,77 

2,55 

2,45 

2,45 

i 

2,92 

8,5 

10,27 

+1,45 

+1,55 

+1,55 

5 

6,92 

7 

8,77 

2,90 

3,00 

3,00 

7 

8,92 

2 

3,77 

3,50 

3,60 

3,60 

6 

7,92 

1 

2,77 

5,10 

6,20 

5,20 

• 8 

9,92 

2 

3,77 

0,40 

0,50 

0,50 

4 

5,92 

3 

4,77 

0,30 

0,40 

0,40 

8 

9,92 

4 

5,77 

13,00 

13,10 

13,10 

15 

16,92 

-|~10 

+8,23 

6,80 

6,70 

6,72 

12 

13,81 

2 

0,23 

1 1,00 

10,90 

10,92 

14 

15,81 

7 

5,23 

8,70 

8,60 

8,62 

14 

l5,8l 

4 

2,23 

12,80 

12,70 

12.72 

19 

20,81 

6 

4,03 

13,30 

13,20 

13,22 

17 

18,81 

12 

10,03 

13,82 

13,72 

13,74 

14 

15,81 

13 

11,03 

10,89 

10,79 

10,81 

14 

15,81 

6 

4,03 

y,80 

9,70 

9,72 

15 

■ 16,81 

5 

3,03 

12,55 

12,45 

12,47 

19 

20,81 

8 

6,03 

9,40 

9,56 

9,50 

12 

13,54 

6 

5,10 

8,40 

8,56 

8,50 

12 

13,54 

4 

3,10 

3,40 

3,56 

3,50 

6 

7,54 

—1 

-1,90 

2.20 

2,36 

2,30 

4 

5,54 

+1 

+0,10 

1,45 

1,61 

1,55 

3 

4,54 

0 

-0,90 

—1,82 

—1,66 

-1,72 

1 

2,54 

—5 

5,90 

0,75 

0,59 

0,65 

3 

4,5-4 

4 

4,90 

+0,20 

+0,36 

+0,30 

2 

3,54 

2 

2,90 

—1,20 

—1,04 

—1,10 

1 

2,54 

3 

3,90 

0,80 

0,26 

0,55 

1 

2,05 

4 

4,19 

4,90 

4,36 

4,65 

0 

1,05 

8 

8.19 

2,00 

1,46 

1,75 

2 

3,05 

8 

8,19 


Minima. 


I 


t 
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Consectaria Tlier mometrica 


Media. 


Maxima. 


1824. 

incorrecta* 

correcta 

I. 

correcta 

II. 

Jan. 




1—10 

—2 °,S0 

— 2°,26 

—2°, 55 

11—20 

0,10 

+0,44 

.+0,15 

21—31 

2,55 

—2,01 

—2,30 

Febr. 



1-10 

3,00 

2,46 

2,75 

11—20 

3,50 

2,96 

3,25 

21—29 

+2,28 

+2,82 

-(-2,53 

Mart, 


1—10 

— 6,60 

—6,50 

—6,50 

11—20 

+1,10 

+1.20 

+1,20 

21-31 

1,55 

1,65 

1,65 

Apr. 

2,80 

1—10 

2,70 

2,80 

11—20 

2,90 

3,00 

3,00 

21—30 

6,10 

6,20 

6,20 

Mai. 




1—10 

7,20 

7,30 

7,30 

11—20 

8,10 

8,20 

8,20 

21—31 

9,73 

9,83 

9,83 

Juu. 

1—10 

11,80 

11,70 

11,72 

11-20 

14,40 - 

14,30 

14,32 

21—30 

14,00 

13,90 

13,92 

Ju]. 




1—10 

14,80 

14,70 

14,72 

11—20 

13,20 

13,10 

13,12 

21—31 

14,00 

13,90 

13,92 

Aug. 



11,92 

1—10 

12,00 

11,90 

11—20 

10,20 

10,10 

10,12 

21—31 

10,55 

10,45 

10,47 

Sopi. 


7,40 

1—10 

7,30 

7,46 

11—20 

6,30 

6,46 

6,40 

21—30 

3,00 

3,16 

3,10 

Oct. 



1—10 

1,30 

1,46 

1,40 

11—20 

—0,25 

—0,09 

—0,15 

21-31 

1,91 

1,75 

1,81 

Nov. 




1—10 

4,10 

3,94 

4,00 

11—20 

6,10 

5,94 

6,00 

21-30 

3,00 

2,84 

2,90 

Dec, 




1—10 

5,10 

4,56 

4,85 

11—20 

5,40 

4,86 

5,15 

21-31 

6.45 

5,91 

6,20 


incorrecta. corracta. 


—00,95 

+5,05 

3.05 

-1,95 

+1,55 

7.05 

—2,08 

+5,92 

4.92 

6.92 

5.92 
10,92 

10,92 

10.92 

11.92 

16,81 

19.81 

16.81 

16,81 

15.81 

16.81 

14,81 

14.81 

12.81 

11,54 

8,54 

8.54 

4.54 

2.54 

4.54 

1.54 
-0,46 
+5,54 

1.05 
0,05 

—2,95 


Minima. 


incorrecta. 


correcta 


Diff, inter 
max, & min. 


— 5M9 
5,19 

5.19 

3.19 

8.19 

4.19 

10,77 

5.77 

4.77 

5.77 
0,77 

+2,23 

3.23 

5.23 

7.23 

8.03 

11,03 

11.03 

12.03 

11.03 
11,03 

8.03 

5.03 

8.03 

4,10 
4,10 
— o;9o 

0,90 

3.90 

5.90 

6.90 
10,90 

8.90 

10,19 

10.19 

12.19 


6,14 

10.24 

8.24 

1.24 
9,74 

11.24 

8.69 

11.69 

9.69 

12.69 

6.69 

8.69 

7.69 

5.69 

4.69 

8,78 

8.78 

5.78 

4.78 

4.78 

5.78 

6.78 

9.78 

4.78 

7.44 

4.44 

9.44 

5.44 

6.44 
10,44 

8.44 
10,44 
14,14 

11.24 

10.24 
9,24 


Consectaria Therm o metrica. 
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Consectaria Thermometrica. ’ 


1826. 


Jaii. 

1—10 

11—20 

21-31 

Fcbi\ 

1—10 

11—20 

21-28 

Mart. 

1—10 

11—20 

21—31 

Apr. 

1—10 

11-20 

21—30 

Mai. 


1 - 

11 - 

21 - 

Jun. 

1 - 

11 - 

21 - 

Jul. 

1 - 

11 - 

21 - 

Aug. 

1 - 

11 - 

21 - 

Sept. 

1 - 

11 - 

21 - 

Oct. 

1 - 

11 - 

21 - 

Nov. 

1 - 

11 - 

21 - 

Dec. 

1 - 

11 - 

21 - 


-10 

■20 

-31 

-10 

•20 

•30 

•10 

•20 

•31 

•10 

•20 

•31 

•10 

20 

30 

10 

20 

31 

10 

•20 

30 

•10 

•20 

31 


Media. 


incorrecta* 


— 2°, 55 
2,25 
0,50 

-f-0,80 

0,65 

0,62 

—0,50 

-f3,25 

0,27 

0,30 

1,65 

0,90 

6,05 

7,10 

7,82 

6,80 

7.40 
8,80 

9,90 

10,30 

10,18 

9,90 

8,60 

9.09 

8.40 
6,60 
7,50 

3,60 

2,55 

3,27 

1,35 
1,20 
— 3,80 

2.10 

0,70 

-hl>09 


correcta. 

I. 


— 20,01 
1,71 
-f-0,04 

1,34 

1.19 
1,16 

—0,40 
-1-3,35 
0,37 

0,40 

1.75 

1,00 

6,15 

7.20 
7,92 

6.70 
7,30 

8.70 

9,80 
10,20 
10,08 

9,80 

8.50 
8,99 

8.56 

6.76 
7,66 

3.76 

2.71 
3,43 

1.51 
1,36 

-3,64 

1.56 
0,16 

-{-1,63 l 


correcta 

11 . 


—2«, 30 
2,00 
0,25 

-fl,05 

0,90 

0,87 

—0,40 

-1-3,35 

0,37 

0,40 

1,75 

1,00 

6,15 

7,20 

7,92 

6.72 
7,32 

8.72 

9,82 

10,22 

10,10 

9,82 

8,52 

9,01 

8,50 

6.70 
7,60 

3.70 
2,65 
3,37 

1,45 

1,30 

-3,70 

1,85 

0,45 

+1,34 



Difl’. inter 
niax, & min. 


10,19 

4.19 

3.19 


50.24 
8,74 
7,24 

7.24 

6.24 

6.24 

12,69 

6.69 

12.19 

9.69 

8.69 

10.19 

9.69 

7.69 

6.69 

6,78 

6.78 

7.78 

9.78 

5.78 

6.78 

6.78 

8.78 

7.78 

8,44 

8.44 

6.44 

5.44 
7,94 

5.44 

11.44 

8.44 

13.44 

15.24 

8.24 
8,24 


I 


Co nsectaria Thermometrica 


Media. 


1827 . 


incorrecta* 


lan . 

1—10 

11-20 

1—10 

11-20 

1—10 

11-20 

21-31 

^pr. 

1—10 

p-20 

^ ai . 

1—10 

5^-20 

T 21-31 

10 

1^-20 

1-10 

p-20 

. 21—31 

■^ug. 

1—10 

11-20 

s ^ l— 31 
fiept. 

11-20 

1—10 

11—20 

j^21-31 

.J-io 

51-20 

11-20 

^1-31 


- 5‘',30 

2,75 

+ 0,96 

2.70 
0,50 

— 4,75 

9.20 
1,60 

4.18 

1,55 

+ 2,90 

1,33 

2,15 

6.70 

9.18 

8.20 
9,20 

11.50 

11,80 

11,70 

9,68 

11,30 

11,20 

10,82 

10,00 

6.90 
3,80 

5.90 
4,00 

3.18 

1,60 

1.50 
1,40 

- 1,30 

0,60 

0,55 


correcta 

1 . 


- 4“,76 

2,21 

+ 1,50 

3.24 
1,04 

— 4,21 

— 9,10 

1,50 

4,08 

1,45 

+ 3,00 

1,43 

2.25 
6,80 
9,28 

8,10 

9,10 

11,40 

11,70 

11,60 

9,58 

11,20 

11,10 

10,72 

10,16 

7.06 
3,96 

6.06 
4,16 
3,34 

1,76 

1,66 

1,56 

- 0,76 

0,06 

0,01 


correcte 

II. 


Maxima. 


incorrecta* 


— 5°, 05 

2.50 

+1,21 

2,95 

0,75 

— 4,50 

9,10 

1.50 
4,08 

1,45 
+ 3,00 
1,43 

2,25 
6,80 
9,28 


8,12 

9,12 

11,42 

11,72 

11,62 

9,60 

11,22 

11,12 

10,74 

10,10 

7.00 
3,90 

6.00 
4,10 
3,28 

1,86 

1,76 

1,66 

- 1,05 

0,36 

0,30 


+ 1 ° 

4 

4 

5 
2 

3 

4 
1 
1 

0 

6 

4 

6 

10 

14 

13 

12 

16 

13 
16 
11 

14 
12 
14 

11 

11 

7 

9 

5 

6 

6 

5 

5 

3 

2 

5 


correcta. 


Minima. 


incorrecta*. 


+ 2°, 05 

6.05 

5.05 

6.05 

3.05 

4.05 

5.92 

2.92 
2,92 

1.92 

6.92 

5.92 

7.92 

11.92 

15.92 

14.81 

13.81 

17.81 

14.81 

17.81 

12.81 

1 5.81 

13.81 

15.81 

12,54 

12.54 

8.54 

10.54 

6.54 

7.54 

7.54 

6.54 
6,54 

4.05 

3.05 

6.05 


— 12 ° 

10 

6 

0 

2 

11 

14 

5 

8 

4 
0 
1 

2 

+1 

5 

6 

7 
10 

10 

8 
5 

8 

10 

10 

8 

4 

3 

2 

2 

1 

—7 

5 
2 

4 

6 
6 


corieeia 


12°, 19 

10.19 

6.19 

0,19 

2.19 

11.19 

15,77 

6.77 

9.77 

5.77 

1.77 

2.77 

3.77 
0,77 

+ 3,23 

4.03 

5.03 

8.03 

8.03 

6.03 

3.03 

6.03 

8.03 
8,03 

■ 7,10 

3.10 

2.10 

1,10 

1,10 

0,10 

— 7,90 

6.90 

2.90 

4.19 

6.19 

6.19 


DilT. inter 
maj:. & min. 


l4^24 

15.24 

11.24 

6.24 

5.24 

15.24 

21.69 

9.69 

12.69 

7.69 

8.69 
8,69 

11.69 

12.69 
12,69 

10.78 

8.78 

9.78 

6.78 

11.78 
9,73 

9.78 

5.78 

7.78 

5.44 

9.44 

6.44 

9.44 

5.44 

7.44 

15.44 

12.44 

9.44 

8.24 

8.24 
12,24 
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Consectaria Tliermometrica. 


1828 . 


Jan. 

1—10 
, 11—20 
21 — 3 1 
Fcbr, 

1—10 

11—20 

21—29 

Mart. 

1—10 

11—20 

21—31 

Apr. 

1—10 

11—20 

21—30 

Mai. 

1—10 

11—20 

21—31 

Jiin. 

1—10 

11-20 

21-30 

Jul. 

1—10 

11—20 

21—31 

Aug. 

1—10 

11—20 

21—31 

Sept. 

1—10 

11—20 

21—30 

Oct. 

1—10 

11—20 

21—31 

Nov. 

1-10 

11—20 

21—30 

Dec. 

1—10 

11—20 

21-31 


inconecla 


+ 0 °/ i 5 

0,00 

0,73 

0,80 

1,20 

- 1,11 

4 - 1,00 

- 1,20 

4 - 1.23 

2,60 

2.30 

4,20 

6,80 

6,90 

9,54 

9,60 

8.50 
9,80 

12,70 

14,10 

15,18 

15,20 

12,50 

12.45 

11,00 

9.30 
7,70 

6.50 
6,50 
3,09 

4,35 

0,20 

— 4,00 

0,10 

4 - 1.90 

1,41 


Media. 


coirecla, 

I. 


4 - 10,09 

0,54 

1,27 

1,34 

1,74 

— 0,57 

4 - 1,10 
— 1,10 
4 - 1.33 

2.70 

2.40 
4,30 

6,90 

7.00 

9,64 

9.50 

8.40 

9.70 

12,60 

14,00 

15,08 

15,10 
12,40 
. 12,35 

11,16 

9,46 

7,86 

6,66 

6,66 

3,25 

4.51 
0,36 

— 3,84 

4 - 0,44 

2,44 

1,95 


Maxima. 


Minima. 


correcta. 

II. 


4-0080 

0,25 

0,98 

1,05 

1.45 

— 0,86 

+ 1,10 

— 1,10 

+ 1,33 

2,70 

2.40 
4,30 

6,90 

7,00 

9,64 

9,52 

8,42 

9,72 

12,62 

14,02 

15.10 

15,12 

12,42 

12,37 

11.10 

9.40 
7,80 

6,60 

6,60 

3,19 

4.45 
0,30 

— 3,90 

+ 0.15 

2,15 

1,66 


incorrecta» 


correcta» 


+ 60,05 

4.05 

5.05 

5.05 

6.05 

3.05 

6.92 

5.92 

6.92 

6,92 

9.92 

8.92 

9.92 

10.92 

11.92 

13.81 

10.81 

13.81 

16.81 
18,81 
19,81 

19.81 

16.81 
17,81 

14.54 

12.54 

11.54 

8.54 

9.54 

8.54 

8,64 

5.54 

4.54 

4.05 

7.05 

4.05 


incorrecta» 


correcta. 


-30,19 

3.19 

1.19 

1.19 

3.19 

4.19 

4.77 

6.77 

8.77 

3.77 

7.77 
1,27 

+ 2,23 

2.23 

6.23 

4.03 

3.03 

6.03 

8.03 

9.03 

10.03 

11.03 
9,03 
9,03 

8,10 

7.10 

6.10 

4,10 

4,10 

— 2,90 

+ 0,60 

— 2,90 

10,90 

3.19 

1.19 
1,19 


DifT. inter 
max. & min. 


9,°24 

7.24 

6.24 

6.24 

9.24 

7.24 

11.69 

12.69 

15.69 

10.69 

17.69 
10,19 

7.69 

8.69 

5.69 

9.78 

7.78 

7.78 

8.78 

9.78 

9.78 

8.78 

6.78 

8.78 

6.44 

5.44 

6.44 

4.44 

5.44 

11.44 

7,94 

8.44 

15.44 

7.24 

8.24 

5.24 
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Consectaria Thermometrica. 


Media. 


Maxima. 


Minima» 


1829. 


jnconecla 


^an. 

1 - 

ll- 

1- 
11- 
>21- 


•10 

•20 

31 


•f0o,95 

—1,40 

1,05 


•10 

•20 

28 


3,70 

0,25 

2,87 


an. 

1~ 


! 11 

iApl' 


•10 

20 

31 


1 

1. 

11. 

'nu. 
i 1. 
11 . 
21 - 


•10 

20 

30 


■10 

29 

31 


10 

20 

30 


6,10 

0,40 

•4-3,18 


correcta. 

I. 


-4-1“, 49 
— 0,86 
0,51 


correcta* 

11. 


incorrecta. 


3,16 

-f0,29 

—2,33 


6,00 

0,30 

-1-3,28 


-f.l*,20 

—1,15 

0,80 


-fS» 

2 

2 


3,45 

0,00 

2,62 


6 

6 

5 


6,10 

0,30 

-f3,28 


9 

5 

6 


correcta* 


incorrecta. 


-f-4°,05 

3,05 

3,05 


1“ 

7 


5 


7,05 

7.05 

6.05 


1 


correcta* 


DifF, inter 
max. Sc min. 


1M9 

7.19 

5.19 


5, »24 
10,54 
8,24 


0,00 

2,90 

4,00 


4.40 

6.40 
7,73 


8,40 

7,10 

11,60 


0,10 

3,00 

4,10 


4.50 

6.50 
7,83 


8,30 

7,00 

11,50 


0,10 

3,00 

4,10 


3 

7 

8 


4.50 

6.50 
7,83 


8,32 

7,02 

11,62 


9 

8 

10 


11 

9 

15 


10,92 

6.92 

7.92 


4-5 

—7 

1 


4.92 

8.92 

9.92 


3 

1 

2 


10.92 
9,92 

11.92 


3 

+5 

5 


12,81 

10,81 

16,81 


6 

5 

Q 


-f0,81 

—5,19 

1,19 


6.24 
12,24 

7.24 


-4-3,23 

—8,77 

2,77 


7,69 

15.69 

10.69 


4.77 

2.77 

3.77 


9,69 

11.69 

13.69 


4,77 

-f3,23 

3,23 


45,69 

6.69 

8.69 


4.03 

3.03 

7.03 


8.78 

7.78 

9.78 


^ 2. Media tliermometri nec non ma.xinia & minima, atque media ex maximis diurnis & media 
minimis diurnis, ad decamera computata per annos 1829-37, haec fuerunt. 



1829. 

Media. 

Maxima* 

Minima. 

Variat, p. 
dcc. 

Med ex. 
max. diur. 

Med, ex, 
min. diur. 

Variat, 
diur. med* 

Variat, 
diur* max. 

Dies,qvibus 
variat, fuit 
maxima. 

1-10 

^1—31 

-}-12°,05 

-4-15° 

-4-9° 

6° 

-fl3°,10 

-}-ll°,00 

2°,10 

3° 

7 & 8 

12,50 

18 

10 

8 

13,60 

11,40 

2,20 

5 

17 

11,48 

16 

9,5 

6,5 

12,82 

10,14 

2,68 

6 

80 


I 
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Consectaria T li er ino in e t r i c a. 



\ 


135 




Consectaria Ther.mometrica 


1830, 


Media. 


Maxima, Minima, 




19 


cS 


0 


+11°, 95 
9,60 
8,45 

8,35 

7,52 

5,95 

5,00 

6,10 

1,98 

— 1,12 

2,56 

+0,85 

—2,50 

0,97 

7,11 


— 1°,17 

+3,37 

—4,04 

5.00 
1,20 
1,18 

+0,05 

1.00 

3,30 

3,55 

1,40 

4,75 

0,30 

3,35 

7,34 

8,67 

11,25 

10,40 

9,20 

9,27 

8,25 


Variat, p, i Med. ex. 
dec. I max. diur. 


Med, ex, 
tnin. diur. 


+15°,00 

13,70 

12,00 

11,30 

12,20 

10,00 

6,70 

8,00 

3,41 

0,25 

—1,25 

+2,00 

—1,40 

+0,75 

—6,73 


— 0°,30 

+4,45 

—3,09 

4.00 
+ 0,10 
— 0,12 

+1,40 

2.30 

4.50 

5.00 
3,70 

6.50 

2,20 

5.30 
9,18 

10,70 

14,20 

12.30 

10,80 

11.30 
11,18 


+80,90 

5,50 

4,91 

5,40 

2,85 

1,90 

3,30 

4,20 

0,55 

-2,50 

3,83 

0,30 

3,60 

2,70 

8,09 


—2°, 05 

+2,30 

—5,00 

6,00 

2.50 

2.25 

1.30 
0,30 

+2,09 

2,11 

—0,90 

+3,00 

—1,60 

+1,40 

5.50 

6,65 

8.30 

8.50 

7,60 

7.25 
5,32 


Variat. I Variat, 
diur. jued. I diur. max 


Uies, qvibus 
variat, fuit 
maxima. 


6,°10 

8,20 

7.09 

5,90 

9.35 

8.10 

3,40 

3,80 

2,86 

2,75 

2,63 

2,30 

2,20 

3,45 

1.36 


1,°75 

2,15 

1,91 

2,00 

2,60 

2,13 

2,70 

2,60 

2,41 

2.89 
4,60 
3,50 

3,80 

3.90 
3,68 

4,05 

5.90 
3,80 

3,20 

4,05 

5,86 


10 „ 

12-15&17-20; 
27 

4, 6 & 7 
12,13,1 6, IS&Cl 9: 
21, 25,26, 28&:30 l 

3, 6 & 7 
11 
21 


5 

18&20 
26 & 28 

4 & 6 
11 & 15 
23, 26 & 29 

1, 2& 4-10 
14 

21, 25 - 28 


1, 2 & 5 
15 
23 


i 

1 


L 


im 

Consectaria T h e r in o in e t r i c a. 

0 


1831. 

Aledia. 

Maxiiua. 

Minima. 

Variat, p. 1 
dcc. 1 

MeJ. ex. 
niax. diur. 

Med ex. 
inin. diur. 

Variat. 1 
diur, med. 

Variat, 
diur. inax. 

Dies, cjvibus 
variat fuit 
maxima. 

Aug. 

1-10 

+8°, .50 

15° 

•4-5° 


-j-lc°,00 

+6°, 00 

6,°00 ' 

1 9“ 

7 

11—20 

7,13 

11 

3 

8 

9,90 

4,40 

6,50 

6 

12-15 & 20 

21—31 

6,68 

12 

1 

11 

9,27 

4,09 

6,18 

6 

21-23 

Scpt. 

1—10 

6,62 

15 

0 

15 

9,00 

4.05 

4,95 

10 

6 

11—20 

6,22 

10 

3 

7 

8,50 

3,95 

4,f)5 

3,5 

18 

21-30 

5,40 

11 

2 

9 

7,60 

3,20 

4,40 

6 

22 

Oct 










1—10 

5,10 

9 

0 

9 

8,00 

2,20 

5,80 

8 

6 

11—20 

4,07 

7 

2 

5 

5,90 

2,23 

3,63 

0 

17 & 19 

21—31 

^ Y 1 

0,52 

5 

—4 

9 

1,45 

—0,40 

1,85 

3 

21, 23 & 24 

Nov. 

1—^0 

—3,07 

— 1 

5 

4 

—2,40 

3,75 

1,35 

2,5 

1 

11—20 

3,55 

+2 

9 

11 

2,30 

4,80 

2,50 

5 

13 

21—30 

-1-2,53 

5 

1 

6 

+3,26 


1,40 

2 

21,26,29&30 

Dec. 








5,5 


1—10 

—0,07 

5 

6,5 

11,5 

1,10 

—1,25 

2,35 

5 

11—20 

0,70 

4 

7 

11 

0,50 

1,90 

2,40 

6 

20 

21—31 

-i-1,54 

6 

3 

9 

2,91 

+0,18 

2,73 

4 

22 &29 

1832. 

Jan. 


• 



+1°,85 





1—10 

-(-1“,02 

-f-4° 

—2« 

6® 

+0,°20 

1,°65 

3° 

6 

11—20 ' 

0,75 

6 

2 

8 

1,30 

0,00 

1,50 

5 

18 

21—31 

—2,43 

5 

10 

15 

—0,68 

—4,18 

3,50 

7 

27 

Febr. 





2,80 





1— IO , 

4,00 

2 

10 

12 

5,20 

2,40 

8 

9 

11 — 20 

1,47 

2 

5 

7 

0,30 

2,65 

2,35 

5 

14 

21-29 

0,61 

4 

3 

7 

+0,78 

2,00 

2.78 

6 

22 

Mart, 





—1,33 





1—10 

2,36 

0 

8 

s 

3,39 

2,06 

5 

9 

11—20 

3,45 

2 

7 

9 

2,10 

4,80 

2,70 

5 

17 

21-31 

2,68 

4 

10 

14 

0,82 

4.54 

3,72 

6 

29 

Apr. 

1—10 

11—20 

4-0,70 

6 

10 

16 

+2,60 

1,20 

3,80 

8 

4 

3,50 

7 

2 

9 

3,30 

+1,70 

3,60 

7 

11 

21-30 

1,82 

8 

4 

12 

4,50 

—0,85 

5.35 

9 

28 

Maj. 

1—10 

—0,65 

7 

5 

12 

1,80 

8,10 

4,90 

5 

1-4, 6-10 

11—20 

-|-t,70 

, 9 

4 

13 

7,50 


5,60 

6 

18 

21-31 

5,73 

12 

0 

12 

7,73 

3,73 

4,00 

6 

27 & 30 

Jun. 

i 10 

7,35 

12 

-1-4 

8 

9,70 

5,00 

4,70 

6 

2 & 3 

X IV/ 

11—20 

6,25 

11 

1 

10 

8,70 

3,80 

4,90 

6 

13, 17 & 

21-30 

6,80 

12 

3 

9 

9,20 

4,40 

4,80 

6 

23 &30 

J a\, 

1—10 

9,15 

13 

6 

7 

11,70 

. 6,60 

3,10 

6 

1,2,4, dSiJ 

1 1 00 

6,60 

10 

1 

9 

8,50 

4,70 

3,80 

5 

15 & 1^ 

J X X yj 

21-31 

8,18 

12 

3 

7 

10,36 

6,00 

4,36 

6 

28,29 *31 
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G ori sectaria Tli er mo metrica 



Med. ex. . 
max. diur. 

.Med. ex. 
inin. diur. 

j . Yarial. 
diur. jucd. 

Variat, 
diur. max. 

Dies, qviijus 
variat, fuit 
maxima. 

$ 

+9“,70 

$ 

+ 50,00 

4,070 

6^ 

1 & 4 

9,00 

3,40 

5,60 

8 

14 

8,09 

2,95 

5,14 

7 

26 

7,40 

2,60 

4,80 

5,5 

2 , 4 & 6 

4,70 

0,40 

4,30 

6 

12 & 20 

6,00 

1,90 

4,10 

6 

21 

1,90 

— 0,90 

2,80 

5 

10 

4,70 

+0,90 

3,80 

5 

15 & 16 

3,55 

0,45 

3,10 

7,5 

31 

0,35 

—3,00 

3,35 

8 

6 

2,65 

+0,40 

2,15 

3 

12- 

2,60 

0,80 

1,80 

5 

23 

—0,90 

—3,30 

2,40 

6 

5 

2,70 

4,90 

2,20 

6 

14 

+2,64 

0,00 

2,64 

4 

22 & 24 

+20,70 

+00,20 

2,050 

60 

3 

2,40 

—0,30 

2,70 

4 

16 , 18 & 20 

—0,18 

2,09 

1,91 

5 

25 

2,00 

5,10 

3,10 

7 

6 

0,70 

3,40 

2,70 

7 

20 

+2,50 

0,63 

3,12 

5 

21 

2,20 

0,90 

3,10 

5 

8 

1,00 

2,90 

3,90 

6 

20 

4,73 

+0,64 ■ 

4,09 

7 

31 

4,10 

-0,10 

4,20 

9 

9 

2,10 

1,92 , 

4,02 

6 

11 

5,20 

+0,40 

4,80 

7 

23 

6,80 

2,30 

4,50 

7 

2 

5,50 

2,30 

3,20 

4 

11 , 14&20 

8,45 

4,23 

4,22 

6 

26 

11,00 

5,40 

6,60 

7 

5 

12,40 

5,70 

6,70 

9 

14 & 15 

10,50 

4,60 

6,90 

7 

21 & 30 

13,20 

6,40 , 

6,80 

9 

7 

12,50 

6,80 ■ 

6,70 

7 

12-J5,17,19&:20 

10,09 

5,18 

4,91 

7 

26 


18 
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Consectaria Tliermometrica. 


1833. 


Aug. 

i- 

11 - 

21 - 

Scpt. 

1- 

11 - 

21 - 

Oct. 

1 - 

11 - 

21 - 

Nov. 

1- 

11 - 

21 - 

Dec, 

1 - 

11- 

21- 

1834. 

Jan. 

1- 

11 - 

21 - 

FeLr. 

1- 

11 - 

21 - 

Marf. 

1- 

11- 

21- 

Apr. 

1- 
11- 
21- 
Ikinj . 

1 - 

11 - 

21 - 

Jun. 

1- 

11 - 

21 - 

Jul. 

1 - 

11 - 

21 - 


•10 

20 

31 

■10 

20 

30 

10 

20 

31 

•10 

20 

30 

•10 

20 

31 


-10 

-20 

-31 

•10 

-20 

-28 

-10 

-20 

31 

•10 

20 

30 

10 

20 

31 

■10 

•20 

30 

■10 

20 

31 


Media. 


-}- 8,°10 

7,35 

6,0-t 

5,65 

5,75 

4,20 

2.25 
0,95 

1.04 

—0,47 

-t-2,60 

—3,00 

3.25 

2.05 

3.06 


— 0'>,75 
0,82 
2,59 

-{-0,95 

—1,56 

4,50 

1.35 
+1,20 
— 0,8 

* 

0,85 

+4,10 

2,70 

0,92 

3.40 
7,88 

7,75 

6.35 
5,95 

9.40 
9,27 
8,32 


6 

7 

16 

16 

10 

10 

14 

13 

13 


4 
1 

+4 

1 

2 

1 

6 

5 
2 



• 

Variat, p. 

Med, ex. 

Med, cx. 

Maxima* * 

Minima, 

A 

dec. 

max. diur. 

niin. diur. 

+12° 

+4° 

8° 

+10°, 90 

+5°,30 

11 

4 

7 

10,30 

4,40 

9 

2 

7 

8,18 

3,91 

9 

2 

7 

7,50 

3,80 

11 

—1 

12 

8,90 

2,60 

8 

0 

8 

6,20 

2,20 

9 

3 

i 12 

4,20 

0,30 

5 

2 

7 

2,t0 

—0,20 

5 

3 

8 

2,73 

0,64 

5 

4 

9 

0,90 

1,85 

5 

1 

:• 6 

4,20 

+1,00 

3 

9 

12 

— 1,50 

—4,50 

0 

6 

6 

2,05 

4,45 

4 

6 

10 

0,85 

3,V5 

2 

9 

11 

2,18 

3,95 

4-3<i 

—5° 

• 

8° 

+0°,70 

—2°, 20 

4 

6 

10 

0,60 

2,25 

4 

8 

12 

—0,64 

4,55 

4 

9 

4i^ 

6 

+2,30 

0,40 

2 

6 

8 

—0,56 

. 2,56 

1 

8 

9 

2,57 

6,43 

2 

6 

8 

0,10 

2,60 

6 

3 

9 

+2,50 

0,10 

3 

7 

10 

0,73 

2,36 

3 

6 

9 

1,30 

3,00 

7 

+2 

, 5 

6,70 

+2,50 

7 

—4 

11 

4,80 

0,60 


10 

8 

12 

15 

8 

9 

8 

8 

11 


2,85 

5,20 

10,36 

10,50 

9,00 

8,50 

12,10 

11,90 

10,73 


Variat. ; 


— 1,00 
+1.60 
5,41 

5,00 

3.70 
3,40 

6.70 
6,65 
5,91 


5,“60 

5.90 
4,27 

3.70 

6.30 

4.00 

3.90 

2.30 
3,37 

2,75 

3,20 

3.00 

2,40 

2,40 

1,77 


2°,90 

2.85 
3,91 

2,70 

2,00 

3.86 

2.50 
2,60 

3.09 

4.30 

3.20 

4.20 

3,85 

3,fi0 

4,95 

5.50 

5.30 

5.10 

5,40 

5,25 

4,82 


Variat, 
diur niax. 


8 ° 

6 

5 

5 

8 

5 

7 

4 

5 

5 

4: 

7 

5 

4,5 

4 


6 ° 


5 

10 


6 

2 

5 

4 

4 

7 

8 

4 
9 

5 
4 
8 

9 

6 
6 

7 

6 

6 


Dies,qvibus 
variat, 
luaxinia 


7 

22, 25 & 26 
3 

18 ^ 
22,23,i28-30 

2 

15 

27 


15, 16 & 20 
26 

4 

13 

25 


4 
17 
29 

5 

11-20 

22 


16 & 19 

23 

8 nb 

16, 17&19 
27 

7, 8 & 19 
( 11-14,16. 

I 17,19&20 

31 

3 

11,13,1S&29 
21 & 23 

3 

11, 18& 19 
24 & 29 


j 


r 
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Consectaria Thermometrica. 
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1S35. 


Aug. 

1—10 

11—20 

21—31 

Sepf. 

1 — 10 
11—20 
21—30 

Oct, 

1—10 

11—20 

21—31 

Nov. 

1—10 

11-20 

21—30 

Dec. 

1—10 

11—20 

21—31 

1836. 

Jan. 

1-10 

11—20 

21—31 

Febr. 

1—10 

11—20 

21—29 

Mart. 

1—10 

11-20 

21—31 

Apr. 

1—10 

11—20 

21—30 

Maj. 

1—10 

11-20 

21-31 

Jun. 

1—10 

11—20 

21—30 

Jul. 

1—10 

11—20 

21-31 


Consectaria Thermo me trica. 



Varial. 
diur. niax* 


5« 

.5 

5 

4 

12 

11 

10 

2,5 

4 

7 

4 

6 

7 

4 

6 


4° 

8.5 
6 

7 
6 

8 

6 

8 

6 

9 

5 

7 

8 

4.5 
5 


8 

8 

10 

10 

10 

10 


Dies qvibus 
variat, fui*- 
maxima. 


3 7 

12 
23 

3,4,7&10 

19 

26 

1 & 2 
11, 12&17 

21, 24 & 27 


12, 18-20 
21 

6 

16 

30 


1 

13 

24 


11, 12 & 18 

21 

10 

13 

28 

• ■ 7 
18 
26 

4 & 5 

13 

24 , 25 , 27 ^ 3 * 

9 

17 

.26 «ft 40 

2 

13 

22 


f 


Consectaria Thermo metrica. 
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t 



Med. ex, 
max. diur. 

Med, ex. 
'min. diur* 

Variatu 
diur. nicd. 

Variat, 
diur. max. 

Dies qvibus 
variat, fuit 
maxima. 

-1-10,°60 

+5,95 

4, “65 

8° 

9 

• 8,80 

3,80 

5,00 


20 

7,73 

2,91 

4,82 

8 

29 

8,00 

2,70 

5,30 

9 

6 

8,80 

3,40 

6,40 

13 

13 

6,50 

—1,70 

8,20 

12 

23 

3,10 

1,70 

4,80 

8 

1 -4 

, 2,90 

0,90 

3,80 

'5 

16, 19&20 

1,64 

1,82 

3.46 

6 

30 

0,50 

2,30 

2,80 

4 

2 & 8 

—2,30 

4,50 

2,20 

4 

13 

1,25 

2,90 

1,65 

3 

26 

1,30 

3,60 

2,30 

5 

10 

3,50 

6,90 

3,40 

7 

u 

0,00 

3j55 

3,55 

7 

30 

— 0,oC0 

— 4,°30 

3,“70 

50 

2 & 5 

+1^00 

4,00 

5,00 

10 

16 

1,09 

2,00 

3,09 

14 

25 & 28 

1,85 

0,60 

2,45 

3 

1, 2 & 6-8 

—0,70 

3,70 

3,00 

5 

13 & 20 

0,50 

3,75 

3,25 

5 

23 

f ,30 

3,20 

4,50 

9 

5 

—1,80 

7,30 

5,50 

9 

12 

1,45 

7,18 

5,63 

8 

21 & 22 

+0,05 

5,30 

5,35 

8 

2 

0,30 

5,10 

5,40 

7 

12 

7,50 

+2,10 

5,40 

8 

23 

6.50 

—0,10 

6,60 

10 

4 

6,40 

+1,40 

5,00 

6 

11 

5,73 

0,91 

4,82 

6 

25 & 26 

9,80 

4,00 

6,80 

7 

6 

10,10 

4,50 

5,60 

8 

20 

14,20 

7,50 

6,70 

8 

21 & 24 

13,70 

6,80 

6,90 ( 

9 

10 

14,40 

6,90 

7,50 

9 

11 

16,91 

8,09 

8,82 1 

10 ; 

23,:24,27&28| 
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Consectaria Thermometrica. 

00 ■ 

Hae observationes institutae sunt ope tliermometrographi usqye aci annum 1833; ab hoc anno 
jclura tliermometra saepius observata sunt, ut inde maximum Si minimum verum statueretur. 

.f. 3. Media thermometri nec non maxima Si minima, ad menses computata, per annoS 
1823-28 haec fuerunt. 

Observationes reductae sunt eisdem modis, qvibus observationes § 1 reductae sunt. 




Media. 


Maximn, 

Minima. 

DilF, inter 
inax. &c min. 

1823. 

incorrecta. 

correcta. 

I. 

correcta. 

u. 

incorrecta. 

correcta. 

incorrecta. 

correcta* 

Jaii. 

4-0,‘’26 

+0,080 

+0,°51 

+5° 

+6,005 

% 

—6° 

—6,019 

12,°24 

Fcbr. 

—2,70 

—2,16 

—2,45 

2 

3,05 

11 

11,19 

14,24 

Mart» 

0,77 

0,67 

0,67 

5 

6,92 

8,5 

10,27 

17,19 

Apr. 

-f3,83 

+3,93 

-j-3,93 

8 

9,92 

2 

3,77 

13,69 

llaj. 

4,84 

4,94 

4,94 

15 

16,92 

4 

5,77 

22,69 

Juu. 

8,83 

8,73 

8,75 

14 

15,81 

+2 

+0,03 

15,78 

Jul. 

13.32 

13,22 

1 3/?4 

19 

20,81 

6 

4,03 

16,78 

Aug. 

11,13 

11.03 

11,05 

19 

20,81 

5 

3,03 

17,78 

Sept. 

7,10 

7,26 

7,20 

12 

13,54 

—1 

—1,90 

15,44 

Oct. 

0,53 

0,69 

0,63 

4 

5,54 

5 

5,90 

11,44 

Nov. 

—0,58 

—0,42 

—0,48 

3 

4,54 

4 

4,90 

9,44 

Dec. 

2,55 

2,01 

2,30 

2 

3,05 

8 

8,19 

11,24 

1824. 







Jan. 

— 1,°S6 

—1,032 

— 1,061 

+40 

+5,°05 

-50 

—5, “19 

10,024 

Pebr. 

1,53 

0,99 

1,28 

6 

7,05 

8 

8,19 

15,24 

Mart. 

1,22 

1,12 

1,12 

4 

5,92 

9 

10,77 

16,69 

Apr. 

+3,90 

+4,00 

+4,00 

9 

10,92 

4 

5,77 

10,69 

Maj. 

8,39 

8,49 

8,49 

10 

11,92 

“j-5 

+3,23 

6,69 

Juti. 

13,40 

13,30 

13,32 

18 

19,81 

10 

8,03 

11,78 

Jul. 

14,00 

13,90 

13,92 

15 

16,81 

13 

11,03 

7,78 

Ang. 

lOfiO 

5,53 

10,80 

10,82 

13 

14,81 

7 

5,(’3 

9,78 

Sepi. 

5,69 

5,63 

10 

11,54 

0 

—0,90 

12.44 

Oct. 

—0,34 

— 0.18 

—0,24 

3 

4,54 

—5 

5,9.) 

10,44 

Nov. 

4,40 

4,24 

4,30 

4 

5,54 

10 

10,90 

16,44 

Dec. 

5,68 

5,14 

5,43 

0 

1,05 

12 

12,19 

13.24 

1S25. 








Jan. 

— 2,°61 

—2,007 

—2,036 

+50 

+6,005 

—120 

— 12,°19 

18, “24 

Febr. 

2,64 

2,00 

2.29 

3 

4,05 

16 

16,19 

20,24 

JMart, 

-j-1 ,8 / 

+1,97 

+1,97 

5 

6,92 

5 

6,77 

13,69 

Apr. 

2,72 

2,82 

2,82 

5 

6,92 

5 

6,77 

13,69 

Maj. 

5,94 

6.04 

6,04 

9 

10,92 

+3 

+1,23 

9,69 

Jun. 

9,10 

9,00 

9,02 

13 

14,81 

3 

1,03 

13,78 

Jul. 

12,58 

12,48 

12,50 

15 

16,81 

9 

7,03 

9,78 

Aug. 

10,03 

9,93 

9,95 

19 

20,81 

7 

5,03 

15,78 


i 



i 
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Consectaria Thermometrica. 


niii 

Media. 

Maxima. 

Aliniina* 

DifF. inter 


182^ 

incorrecta* 

correcta. 

I. 

correcta 

11. 

incorrecta. 

correcta. 

incorrecta. 

correcta. 

max, £c min. 


Maj. 

Jun. 

+6, °23 
9,03 

+6,°33 

8,93 

+6*,33 

8,95 

+10° 

15 

+11,°92 

16,81 

—3° 

+5 

— 4,°77 
+3,03 

16,°69 

13,78 



^5“ 4 . Media lliei-inoinetri , maxima SC miaima , nec non media ex maximis diurnis et media 
minimis diurnis ad menses computata, per annos 1829-57 liaec fuerunt. 


1829 


Jul. 

Aug. 

Sept. 

Oct, 

Nov. 

Dcc. 

1830 

Jan. 

Febr, 

AJart. 

Apr. 

Maj. 

Jun. 

Jul, 

Aug. 

8ept. 

Oct, 

Kov. 

i)ec, 

1831. 

Jan. 

Fcbr. 

Alart. 

Apr. 

Maj. 

Jun. 

Jul. 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 


Media. 


+ 11, <^99 
11,48 
6.22 
1,03 
—0,57 
-f0,7i 

-f0,°89 
— 2,18 
2,29 
+ 1,12 

7.98 
9,19 

9.98 
9,95 

7.27 

4.28 
—0,95 

3,75 

— 0,072 

2,55 

+1,51 

3,23 

3,78 

10,11 

8,89 

7.42 

6,05 

3,14 

-1,36 

+0,30 


«Sa 


Maxima. 


+ 18° 
18 

13 
8 

3 
7 

+ 6 ° 

6,5 

6 

9 

12 

14 
18 
17 

15 
10 

5 

4 


+5° 

3 

7 

10 

IL 

18 

18 

15 

15 

9 

5 

6 


,5 


Minima. 


+9° 

8 

1 

—5 

6 

8 

— 5° 
12 
13 
6 

+4 

2,5 

3 

4 
0 

—3 

7 

12 

—9° 

9 

4 

3 
6 

+') 

4 
1 
0 

—4 

9 

7 


menses. 


9° 

10 

12 

13 

11 

15 

11 ° 

17.5 
19 
15 

8 

11.5 
15 
13 

15 
13 
12 

16 

14°,5 

12 

11 

13 
17 
12 

14 

14 

15 

13 

14 
13 


1 Med ex 

1 niax.diur. 

Med. ex* 
WM* diur. 

Variat, 
diur. med. 

Variat* 
diur. max. 

+13°,16 

+10°,82 

2°, 34 

6° 

14,29 

8,68 

5,61 

10 

8,47 

3,98 

4,49 

7 

3,19 

—1,13 

4,32 

6,5 

0,90 

2,05 

2,59 

7 

1,61 

0,19 

1,80 

6 

+1,“71 

+0,°07 

1,°64 

3” 

— 1,03 

—3,32 

2.29 

3,5 

0,97 

*3y6i 

2,64 

5 

+2,53 

0,30 

2,83 

6 

9,90 

+6,06 

3,84 

5 ! 

11,47 

6,92 

4,55 

7 

12,06 

7,90 

4,16 

8 

13,52 

6,39 

7,13 

11 

11,17 

3,38 

7,79 

15 

5,95 

2,60 

3,35 

7 

0,33 

—2,23 

2,56 

4 

—2,60 

4,90 

2,30 

7 

+0°,24 

— 1S69 

1,°93 

4o 

—1,13 

3,68 

2,25 

4 

+2 79 

+0,23 

2,56 

4 

6.07 

1,40 

3,67 

7 

1 5,68 

1,89 

3,79 

8 

12,40 

7,82 

4,58 

9 

11,10 

6,68 

4.42 

10 

10,03 

4,81 ■ 

5,22 

9 

8,37 

3,73 

4,64 

10 

6,00 

1,29 

3,71 

8 

-0,48 

-2,25 

1,77 

5 

1 +1,55 

0,95 

2,50 

6 


Di es, qvibus 
variat, fuit 
maxima. 


30 

14 & 15 
1. 12, 14, 15 & l 
24 
1 

22 

13 & 17 
4 & 9 
7, 12 & 19 
17 & 27 , 

,10,16,17,20«!' 
18 
30 
18 
22 
10 

4. 6 & 7 

11 

26 

5, 18 & 20 
4, 6, 11 & 1» 

14 

8 

19 
23 
7 
6 
6 
13 

20 


0 
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Consectaria Tliermometnica. 


t 

1 

Maxilua. 

1 4 

Minima. 

Variat, per 
menses. 

Med. ex. 
max. diur 

Med ex. 
miti. diur. 

Variat, 
diur. med. 

Variat, 
diur, max. 

Dies,qvibus 
variat, fuit 
maxima. 

+6“ 

— lOo 

16° 

+0°.84 

— 1°,42 

20,26 

70 

27 1 

4 

10 

14 

—0,83 

3,33 

2,50 

8 

9 1 

4 . 

10 

14 , 

1,40 

4.28 

2.88 

6 

29 1 

8 

10 

18 

-f-4.13 

0,11 

4,24 

9 

28 1 

12 

5 

17 

5,74 

4-0,94 

4,80 

6 

18,27 &30 1 

12 

+^- 

11 

9,20 

4,40 

4.80 

6 

S,3,15,17.ia.&5,3o| 

13 

1 

12 

10,19 

6,77 

4,42 

6 

1, 2, 4, S, 0,28,49,311 

12 

1 

11 

8,90 

3,76 

5,14 

8 

14 1 

9 

— l 

10 

6,03 

1,63 

4,40 

6 

12, 20 & 21 1 

8 

5,5 

13,5 

3,39 

0,16 

3,23 

7 , 5 . 

3l I 

5,5 

9,5 

15" 

1,83 ^ 

—0,60- 

2,4.8 

8 ■ 

6 1 

6 

9 

15 

-0,23 

2,65 

2.42 

6 

5& 14 1 

+6° • 

—6° 

12® 

•4-1 °,63 

—00,80 

2° ,43 

6° 

3 1 

5 

13 

18 

—0,25 

3, -22, 

2,97 

7 

6 & 20 1 

6 

7 

13 

4-2,71 

1,00 

3,71 

7 

31 1 

9 

7 

16 

3,80 

0,54 

4,34 

9 

9 1 

10 

0 

10 

6,97 

4-2.98 

3,99 

7 

2 1 

15 


12 

11,30 

5,23 

6,07 

9 

14&15 1 

16 

2 

14 

11,87 

5,77 

6,10 

9 

7i 1 

■12 

2 

10 

9,74 

4,52 

5,22 

8 


11 

—1 

12 

7,53 

2.87 

4,66 

8 

18 1 

. 9 

3 

12 

3,00 

— 0,19 

3,19. 

7 

2 1 

5 

9 

14 

1,20 . 

1,78 

2,98 

7 

26 1 

4 

9 

13 

-1.71 

3,89 

2,18 

5 

4 1 

-f-4o 

— 80 

120 

-f-0M9 

— 30,05 

30,24 

10° 

29 1 

4 

8 

12 

—0,11 

2,89 

2,78 

6 

5 1 

6 

7 

13 

4-1,03 

1.71 

2,74 

7 

23 1 

7 

6 

13 

3,93 

4-0,03 

3,90 

9 

27 1 

16 

4 

20 

6,27 

2,11 

4,16 

8 

31 1 

16 


15, 

9,33 

4.03 

5,30 

9 

3 1 

14 

2 

12 

11,55 

6,40 

6,15 

7 

3 1 

13 

0 

13 

9,05 

4,08 

4,37 

6 

4 , 6 , 10 & 28 | 

10 

1 

11 

6i80 

3,17 

3,63 

5 

30 1 

8 

6 

1-4 

2,41 

. -0,29 

2,70 

5 

20 & 28 1 

6 

9 

15 

0,93 

1,70 

2,63 

5 

3 1 

7 

3 

10 

2,68 

-|— 0.55 

2,13 

5 

29 1 

+5° ' 

—16 

21 

—20,97 

1 

O 

iD 

40,22 

8 ° 

23 & 25 1 

2 

13 

15 

1,98 

5,01 

3,09 

9 

27 1 

4 ' 

16 • 

20 

0,68 • 

4,55 

3,87 

; 9 

,2’-' 1 

6 

7 

13 

4-2,10 

1,07 

3,17 

S 

12,Q6,28&29| 

10 

3 

13 

4,74 

4-1.64 

3,10 

5 

24, 30 & 3i 1 

12 

0 

42 

8,17 

5,23 

2,94 

6 

1 1 

15 

+4 

11 

10,90 

7.42 

3,48 

7 

21 1 

13. 

7 

6 

1 10,32 ; 

7,45 

2,87 

5 

3, 7, .12&23 1 

13 

-3 

16 

• 8,90 

2,67 . 

6,23 

12 

19 1 


19 
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Consectaria Thermometrica 


Dies, qvibus 
variat, fuit 
maxima. 


1835. 

Media. 

Maxima. 

• 

Minima.. 

Variat, per 
menses. 

'Med. ex. 
max. diur. 

Med, ex. 1 
miu. diur. 

Variat, 
diur. med. 

Variat, 
diun ma: 

Oct. 

— 00,22 

4-7° 

—40. 

110 

4-l°,69 

— 2°.34 

4°.23 

10° 

Nov. 

-f0,98 

6 

4 

10 

2,83 

0,87- 

3,70 

•n 

i 

Dec. 

0,15 

7 


12 

1,35 . 

1,06 . 

2,41 

.7 

1836. 









Jaiu 

—20,86 

4-4° 

— 11,°5 

15°.5 

-l°,3l 

— 4°,40 

3°, 09 

8°, 5 

Fcbr. 

4,84 

2 

14 

16 

2,72 

6,97 

4,25 

8 

Mart. 

3,07 

3 

10 

13 

1,37'. 

4,77 

3,40 

8 

Apr. 

1,17 

6 

11 

17 

4-0.77 

3,10 

3,87 

9 

!Maj. 

4-5,17 

11 

4 - 

0 

10,5 

7,24 

4-3,10 

4,14 

8 

Jun, 

7,73 

18 

0 

18 

10,77 

4,70 

6,07 

10 

Jul. 

10,19 

18 

• 4 

14 

13,45 

6,94 

6,51 

10 

Aug. 

6,59 

13 

2 

11 

9,00 

4,18 

4,82 

9 

Sept, 

4,62 

17 

4 

21 

7,77 

1,47 

6,30 

13 

Oct. 

0,52 

1 5 . 

* 7 

12 

2,46 

—1,43 

3,89 

8 : 

Nov, 

—2,12 

5 

7 

12 

—1,02 

3,23 

2,21 

4 

Dcc, 

3,10 

6 

11 

17 

1,55 

4,65 

3.10 

7 

1837. 


V 

% 







Jan. 

— 1°,42 

\ 4-6° 

— 110 

170 

4-0°,48 

4-3,° 32 

3°, 80 

10° 

FeLr. ' ' 

1,17' 

^ 5 

10 

15 

0,27 

2,61 

2,88 ■ 

6 

Mart. 

3,30 

i 6 

15 

21 

—0,68 

5,94 

5,26 

9 

Apr. 

0,07 

10. 

11 

21 

4-2,62 

2,77 

5,39 

8 

Maj, 

4-3,47 

8 

a 

3 

11 

6,19 

4-0.74 

5,45 

10 

Juti, 

8,35 

, 16 

+ l 


1 11,37 

5,33 

6,04 

8 

Jul, 

11,18 

; 18 

5 

13 

15,07 

7,29 

7,78 

• 10 


5 . Media tliennoinetri nec iion maxima & minima, ad quatuor anni tempora computata, per 
nos 1825-29 haec fuerunt. 


• 

Media. 

{Maxima* 

Minima. 

i • 

incorrecta* 

'correcla. 

1. 

correela. 

II. 

inconecta. 

correcta» 

incorrecta. 

correcta. 

1823. 


« 

• 





Iliems. 

— 0°,54 

4 - 0°, 00 

—0^29 

4-5° 

4 - 6 °, 05 

— 11 ° 

— U°I9 

^'er. 

4-2.62 

i 2,72 

4-2i72 . 

15 

16,92 

8,5 

10,27 

Aestas. 

10,90 

^0,80 ■ 

10,82 

19 

20,81 

4-2 

-|-0,03 

Aut. 

2,33 

• 2,19 ’ 

2,43 

12 

13,54 

—5 

—5,90 

1824. 








Hiem*?. 

—1,99 

—1,45 

—1,74 

6 

7,05 

8 . 

8,19 

VeU. 

4-3,69 

4-3,79 

4- ,79 

10 

11,92 

9 

10,77 

Aestas. 

12,76 

12,66 

12,68 

18 

. 19,81 

4-7 

-{-5,03 

Aut. \ 

0,25 

0,41 ■ 

0,35 

10 

11,54 

—10 

-10,90 

1825. 


f 

• 





Hienis* 

—3,65 

—3,11 

-3,40 

5 

6,05 

16 

16,19 1 


Diff. inter 
maxima & 
minima. 


17°, 24 
27,19 

20.78 

19.44 

15.24 
22,69 

14.78 

22.44 

22.24 
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1825. . 


Ver, 
Aesti 
, Aut. 
1826. 
Hieix 
^^er. 
Aest£ 
-Aut, 

1827. 

Hien: 

Vec. 

Aestfi 

.^Aut. 

1828. 
Ilietr 

Ver. 

Aest: 

1829. 

Hiem 

Aestj 


• 

Aledi^. 

% 


Maxima. 

Minima. 

• , 

Diff. inter 



% 






maxima 


incorrecta. 

correcta. 

■I. 

correcta* 

II. 

incorrecta» 

correcta. 

incorrecta. 

correcta. 

minima. 


+30,52 

+3°, 62 

+3°, 62 

+9° , 

+10°, 92 

—5° 

— 6°,77 

17,° 69 


8. 10,59 

10,49 

10,51 

49 

20,81 

+3 

+1,03 

19,78 


3,58 

» 1 

3,74 

3,68 

g 

13 

^ S 1 

14,54 

-4 

-4,90 

19,44 


8. —1,28 

—0,74 

—1,03 

5 

6,05 

11 

11,19 

17,24 


-J-3)01 

+3,11 

+3,11 

9 

10,92 

4,5 

6,27 

17,19 


s. 9,01 

8,91 

8.93 

14 

15,81 

+ 5 

+3,03 

12,78 


3,41 

3,57 

3,51 

13 

* * / 

14,54 

—9 

—9,90 

24,44 


s. —1,02 

—0,48 

-0,77 

5 

6,05 

■ 12 

12,19 

18,24 


+0,67 

+0,77 

+0,77 

14 

15,92 

14 

15,77 

31,69 


1. 10,59 

10,49 

10,51 

16 

17,81 

+5 

+3,03 

14.78 


4,24 

4,40 

4,34 

11 

12,54 

—7 

—7,90 

20,44 


5 . — 0,02 

0,52 

■ 0,23 

5 

6,05 

i 

6 

6,19 

12,24 


+3,74 

3,84 

3,84 

10 

11,92 

7 

8,77 , 

20,69 


5. 12,26 

12,16 

12, t8 

18 

19,81 


+3,03 

16,78 

* 

4,94 

5,10 

5,04 

13 

14,54 

^10 

i 

. —10,90 

25,44 


5. — 0,50 

0,04 

—0,25 

6 

7,06 

7 

7,19 

14,24 


s. “|-2,52 

1 2,62 

+2,63 

10 

11,92 

7 

8,77 1 

20,69 



^f. 6 . Media tbermometri, maxima & minima atque media ex maximis diurnis & media ex mini 
diurnis, ad qualuor anni tempora computata, per annos 1829-37 lisec fuerunt. 



1829. 


Aest.s. 

Aut. 

1830. 

Hiems. 


V 


er. 


Aestas, 

.^Aut. 

1831. 

Kiema. 

Ver, 

Aestas, 


Media, 1 

Maxima. 

Minima. 

DifF. inter 
tnux. min. 

Med. ex. 
max. diur. 

Med. ex. 
miu, diur. 

Variat, 
med. diur. 

Variat, 
inax. diur. 

Dies qvibui variat, 
fuit, maxima. 

+I0,°82 

+18'= 

+8° 

10° 

+13°,72 

+9°, 75 

3°, 97 

10° 

14 & 15 

Aug. 

2,21 

13 

—6 

19 

4,18 

0,25 

3,93 

7 

11,12, 14,15, 17Sept. 

1 Nov» 

—0,13 

7 

12 

19 

0,82. 

—1,07 

co 

6 

22 Dec. 









( 7, 12 & 29 Mart. 

+2,28 

12 

13 

25 

3,83 

+0,73 

3,10 

5 

j 17 & 27 Apr. 






5,29 


19,10,16, 17,20&25Ma3. 

9,71 

18 

-f-2,5 

15,5 

12,36 

7,07 

11 

18 Aug. 

3,54 

15 

-i? 

22 

5,82 

. 126 

4,56 

15 

22 Sept. 

—2,33 

5,5 

12 

17,5 

—1,26 

—3,41 

2,15 

7 

11 Dec. 

+2,84 

11 

6 

' 17 

+4,51 

+1,17 

3,34 

8 

8 Maj. 

8,79 

i 18 

+1 

17 

11,16 

6,42 

4,74 

10 

■ 23 Jul. 


19 * 
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DiCr, inter 

Mcd. ex. 

« 

Med. ex, 

> 

Variat, 

\/ 

Di.ea qviI)U8 

1831. 

Metlia. 

Maxima. 

Minima. 

maxima & 

V CIA ACA L* 

max. diur. 

variat* fuit 




niiuima. 

max. diur. 

niin. diur. 

med. diur. 

maxima. 

Aut, 

+2“,62 

+15° 

—9° 

24° 

+4°,30 

+o°;93 

i3°,37 

10» 

6 Sept, 

1832. 





—1,87 


8 


IJiems, 

—0,66 

6 

10 

16 

0,55 

2,42 

9 Febr, 

Ver, 

+0,82 

12 

10 

22 

2,81 

9,43 

l,l6 

3,97 

9 

28 Apr. 

Aest&s. 

7,04 

13 

+1 

12 

+4,65 

, i4,78 
3.35 

.8 

14 Aug. 

Aut. 

2,07 

9 

—9,5 

18,5 

3.15 

0,40 

8 

6 Nov. 

1833. 




- 



2,59 



Plicms, 

—0,89 

6 

15 

19 

0,40 

4,50 

—2,19 

7 

6 & 20 Febr. 

Ver. 

+2,50 

10 

7 

17 

+0,49 

4,01 

9 

9 Apr. 

Aestas, 

8,07 

16 

% 

+2 

14 

10,97 

5,17 

5,80 

9 

14 & 15 Jub 

1 7 Jul. 

Aut. 

2,09 

11 

-9 

20 

3,90 

0,29 

3,61 

8 

18 Sept. 

1834-. 






—3,29 

2,73 



Uiems. 

— 1,92 

4 

9 

13 

-0,56 

10 

29 Jan. 

Ver. 

+1,94 

16 

7 

23 

+3,74 

+0,14 

3,60 

9 

27 Apr 

Aestas. 

7,51 

16; 

0 

16 

9,98 

5,05 

4,93 

9 

3 Jun. 

[ 30 Sept. 

Aut, 

1,88 

10 

9 

19 

3,37 

0,39 

2,98 

6 

20 & 28 Oct- 










3 Nov. 

1835. 







3,14 



Hiems, 

—2,29 

7 

16 

23 

—0,72 

r —3,86 

9 

27 Febr. 

Ver. 

+0,36 

10 

16 

26 

+2,05 

1,33 

3,38 

9 

2 Mart. 

Aestas, 

8,27 

15 

0 

15 

9,81 

+6,72 

3,09 

7 

21 Jul. 

Aut. 

2,15 

13 

4 

17 

4,51 

— 0,20 

4,71 

12 

19 Sept. 

1838. 






4,08 

3,21 


Hiems, 

-2,47 

7 

14 

21 

—0,87 

8 

21 Febr. 

Ver. 

+0,33 

11 

11 

22 

+2,23 

1,57 

3,80 

9 

7 Apr, 

Aestas, 

8,17 

18 

0 

18 

11,08 

+5,25 

5,83 

10 

26 & 30 JUU' 

1 2, 13 & 22 Jul. 

Aut, 

1,00 

17 

7 

24 

3,06 

— 1,07 

4,13 

13 

13 Sept. 

1837. 







3,28 



Hiems. 

—1,92 

6 

11 

17 

—0,28 

3,56 

10 

16 Jan. 

Ver. 

+0,03 

[ 10 

15 

25 

+2,71 

2,65 

5,3 / 

10 

.4 Maj, 


7 ,. Media themiometrL nec non maxima & minima, ad annos computata, per annos 1825 

haec fuerunt.. 


I 


a 
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1823. 

1824. 

1825. 

■ 

1827. 

1828. 
^ 823 - 28 . 



liledia* 


Maxima, 

Minima. 

DifT. inter 


correctu* 

rnrrArfA- 





maxima Sc 

1 incorrecta. 

I. 

11. 

in correcta. 

correcta. 

incorrrecia. 

correcta. 

minima, 

* 

-i-3°,64 

-{-3°,81 

-f3'’,73 

-fl9« 

20°, 58 

—11° 

o 

T 

32°, 79 

3,44 

3,61 

3,53 

18 

19,58 

10 

11,21 

17,21 

30,79 

3,81 

3,98 

3,90 

19 

20,58 

16 

37,79 

1 3,74 

3,91 

3,83 

14 

15,58 

11 

12,21 

27,79 

1 3,61 

3,78 

3,70 

16 

17,58 

14 

15/21 

32,79 

5,41 

i5,58 

6,50 

18 

19,58 

10 

11,21 

30,79 

3,94 

4,11 

4,03 

19 

20,58 

16 

17,21 

37,79 


Media tliermoinctri, nec non maxima 43 minima atque media ex maximis diurnis &j media ex mini- 
diurnis ad annos computata, per annos 1829-36 bsec fuerunt. 


829 
1810 

1831 

1832 

.1833 

i 

Il834 

1835 

1836 



Media, 

Maxima, 

Minima. 

Variat, p, 
annum. 

Med. ex. 
max. diur. 

Mcd, ex. 
niin diur. 

Variat, 
diur ined 

Variat. 

/Iiiiv niAY 

Dies qvibus 
variatio fuit 







maxima 


-}-3°,88 





- ^ 

# 

4 

4 



3,52 

4-18° 

—13° 

31° 

■f5°,41 

-}-l°,62 

3°, 79 

15^ 

22 Dec. 


3,35 

18 

9 

27 

5,07 

1,64 

3,43 

10 

23 Jul., 6 Scpt, 
28 Apr. 


2,18 

13 

10 

23 

4,00 

0,36 

3,64 

9 


2,85 

16 

13 

29 

4,84 

0,86 

3,98 

9 

j 9 Apr. 145cl5Juni. 

1 7 Jul. 


2,75 

16 

9 

25 

4,53 

0,97 

3,56 

10 

29 Jan. 


2,02 

15 

16 

31 

3,82 

0,22 

3,60 

12 

19 Sept. 


1,51 

18 

14 

32 

3,65 

—0,65 

4,30 

13 

13 Sept, 

-34 

3,09 

18 

13 


4,93 

+1.09 

3,84 



-36 

2,76 

18 

16 


4,59 

0,71 

3,88 



-36 

3,27 










S. Media tliermometri, ad decamera & menses omnium annorum computata, per annos 1 823-36 

l>3ec fuerunt. 


1' 

ll 

1 



Jan. 

Febr, 

Mart. 

Apr, 

Maj. 

Jun. 

Jul, 

5Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov, 

Dec, 


10 

20 

30(1) 

30(1) 

— 0.°17 
0,86 
1,80 
0,97 

— 2,°15 
1,20 
1,55 
1,64 

-2,°52 

0,55 

+0,13 

—0,95 

+0,°84 

2,08 

3,01 

1.98 

+3,°50 

5,19 

8,14 

5,69 

, 

+8,°01 

8,63 

9,46 

8,70 

+10°, 93 
10,59 
10,73 
10,75 

+10°, 16 
8,96 
8,74 
9,27 

+7,°56 

6,80 

4,89 

6,42 

+3,°26 

2,32 

1,08 

248 

— 0,°56 
0,27 
0,97 
0,69 

— f,‘*26 
1,31 
0,91 
1,15 
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if. 9 . Maxima et minima ex mediis decainerum per annos 1823-29 hajc luerunt 



Maxima ex 


Minima ex 


DilF, inter 



inediis. 


mediis. 


max. Si min. 


Jan. 







1—10 

+4°, 44 

1823. 

-40,76 

1827. 

9°, 20 


11-20 

0,54 

1828. 

2,21 

1827. 

%lb 


21—31 

FeLr. 

1,50 

1827. 

3,82 

1825. 

5,32 


1—10 

3,24 

1827. 

5,86 

1825. 

9,10 


11—20 

1,74 

1828. 

2,96 

1824. 

4,70 


21—28 

Mart. 

2,82 

1824. 

4,2 L 

1827. 

7,03 


1—10 

1,10 

1828. 

9,10 

1827. 

10,20 


11—20 

4,00 

1825. 

2,45 

1823. 

6,45 


co 

1 

3,28 

1829. 

4,08 

1827. 

7,36 


1—10 

3,00 

1823. 

1,45 

1827. 

4,45 


11—20 

3,70 

1825. 

+1,75 

1826. 

1,95 


21—30 . 
Maj, 

6,20 

1824. 

1,00 

1826. 

5,20 








1—10 

7,30 

1824, 

0,50 

1823. 

6,80 


11—20 

8,20 

1824. 

0,40 

1823. 

7,60 , 


21—31 

Jun. 

13,10 

1823. 

7,83 

1829. 

5,27 


1—10 

11,70 

1824. 

5,60 

1825. 

6,10 


11—20 

14,30 

1824. 

7,00 

1829. 

7.30 

5.30 


21—30 

13,90 

1824. 

8,60 

1823. 


Jul. 


. 

1 



1—10 

14,70 

1824, 

9,8:) 

1826. 

4,90 


ll-2i) 

14,00 

1828. 

10,20 

1826. 

3,80 


21-31 

Aug. 

15,03 

1828. 

9,58 

1 827, 

5,50 


1—10 

15,10 

1828. 

9,70 

1825. 

5,40 


. 11—20 

1 2,40 

1828. 

8,50 

1826. 

3,90 


21-31 

Sept. 

12,45 

1823. 

8,99 

1826. 

3,46 


1—10 

11,16 

1828. 

7,46 

1824. 

3,70 


11—20 

9,46 

1825 & 28 

6,46 

1824. 

3,00 


21-30 

Oct* 

7,36 

1828. 

3,16 

1824. 

4,70 


1—10 
. 11—20 

6,96 

1825. 

1,46 

r\ r\C\ 

1824. 

j 4 

5,50 

n r\^ 


4,l0 

lo^ 7* 

— u,uy 

lo24. 

4,25 


21-31 

3,43 

1826. 

l,lb 

1824. 

5,18 


Nov. 



• 




1—10 

4,51 

1828. 

3,94 

1824. 

8,45 


11—20 

1,66 

1827. 

5,94 

1824. 

7,60 


21—30 

Dec. 

1,56 

1827. 

3,84 

1823. 

5,40 


1-10 

0,44 

1828. 

4,56 

1824. 

5,00 


11-20 

2,44 

1828. 

4,86 

1824. 

7,30 


12-31 

1,95 

1828. 

5,91 

1824. 

7,86 



I 

t 
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Maxima et minima ex mediis decamerum per annos 1829-57 haec fuerunt. 



t 

L 
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Consectaria Tlierm o metrica. 


^ 10 . Maxima minima ex mediis mensium, quatuor anni temporum & annorum, per annos 


1823-29 hsec fuerunt. 


Maxima ex* 


\ M • 



4 



Mniima ex* 


Diii. iiiter 



mediis. 


Diediis» 


niax. & min. 

• 

Jan» 

4-0“, 98 

1828. 

4-2°, 07 

% 

1825. 

3°, 05 

- . ' 

% » 

t 

Febr. 

1,24 

1826. 

2,16 

1823. 

3,40 


A*lart. 

1,97 

1825. 

4,87 

1827. 

6,8 


Apr. 

4,00 

1824. 

4-0.98 

1827. 

3,02 


Iklaj. 

8,49 

1824. 

4,94 

1823. 

3,55 


Juu* 

13,30 

1824. 

7,57 

1826. 

5,73 

* 

Jul. 

13,93 

1828. 

10,03 

1826. 

3,90 


Aug. 

13,25 

1828. 

9.09 

1826. 

4,16 


Sept. 

9,49 

1828. 

5,69 

1824. 

3,80 

• 

Oct. 

6,45 

1828. 

—0,18 

1824. 

5.63 


Nov. 

1,65 

1827. 

4,24 

1824. 

5,90 


Dcc. 

1,62 

1828. 

6,14 

1824. 

6,76 


Hiems. 

4-0,52 

1828. 

— 3,lt 

1825. 

3,63 


Ver. 

3,84 

1828. 

4-0,77 

1827. 

3,07 


Aestas. 

17,66 

1824 

8,91 

1826. 

3,75 


Aut. 

5,10 

1828. 

0,41 

1824. 

4,69 


Anuus. 

6,58 

1828. 

3,61 

1824. 

1,97 



Maxima et minima ex mediis mensium, quatuor anni temporum &“ annorum , per annos 1829-5^ 


haec fuerunt. 



Maxima ex. 


Minima ex. 



mediis. 


mediis. 


Jan. 

4-0°,R9 

1830. 

—5°, 08 

1835. 

Febr. 

— 1,17 

1837. 

4,84 

1836. 

Mart. 

4-1.51 

1831. 

3,30 

1837. 

Apr. 

. 3,23 

1831. 

1,17 

1836. 

Maj. 

7,98 

1830, 

4-3,19 

1835, 

Jun. 

10,11 

1831. 

6,68 

1834. 

Jul. 

11,99 

1829. 

7,98 

1832. 

Ang, 

1 1 ,4cS 

1829. 

6,33 

1832, 

Sept* 

7,27 

1830. 

3,83 

1832. 

Oct. 

4,28 

1830. 

.-0,22 

1835. 

Noy, 

0,98 

1835. 

2,12 

1836. 

Dec. 

1,61 

1834. 

% 

■ 3,75 j 

1830, 

Miems, 

—0,13 

1830. 

^2,47 

1836. 

Ver, 

4-2,84 

1831. 

r}-0,03 1 

1837, 

Aestas. 

10,82 

1829. 

7,04 

1832, 

Aut. 

3,54 

1830. 

1,00 

1836, 

Annus. 

3,52 

1830. 

1,51 

1836. 


Diff. inter 
mas.. 5c min. 


5 “,97 
3,67 

4.81 
4,40 
4,79 

3.43 

4.01 
6,15 

3.44 
4,50 
3,10 
5,36 

2,34 

2.81 
3,78 
2,54 

2.01 ■ 


Consectaria Thermo me trica. 

)S lii observationibus tliermomctri computandis id oritur incommodi, quod diversa temporis momenta 

^<^niparari nequeunt, qvoniam observationes variis instrumentis institutae sunt. Primum enim, usque ad 
^ 1 Jul. 1829, thermoinetrum simplex observatum est liora 9 autemeridiana, unde extractum est medium se- 
^'induin formulas supra indicatas; deinde uscjue ad annum 1835 maximum Su minimum ope thermometro- 
, S5>'aplii observata sunt; denique, qvum thermometrograpbus applicari non possit, duobus ultimis annis plura 
j^^ermometra pluries observata sunt, eo tempore qvo maximum et minimum occurrere solent, ex qvibus 
*’*^xlmum et minimum computata sunt. 

Tamen inde hae conclusionse effici possunt; 

1) si medium omnium annorum 1823-57 conspicimus, primum deeameron Julii maxime calidum fuisse 
(-f-10o,95), primum autem deeameron Februarii maxime frigidum ( — 2o,15.) 

2) mensem Julium maxime calidum fuisse (-j-10°,75) mensem Februarium maxime frigidum ( — 1°64). 

3) Januario excepto, calorem a Julio usque ad Februarium decrevisse, a Februario usqve ad Julium 
crevisse. 

4) si medium annuum calorem, annis 1825-29, conspicimus, anuum 1828 maximum calorem habuisse 
S (-{-5°,58), annum 1824 minimum (-{-3o,53); annis 1829-54 vero annum 1829 habuisse maximum 

calorem (-J-3o,88), annum 1832 humillimiun (4-2,18). 

5) annos, in qvibus medium ope thermometrographi computatum est, habuisse humiliorem medium 
calorem, qvam caeteros, et annos 1855 & 36, in qvibus observator simplicibus thermometris 
vice thermometrographi usus est, humillimum calorem habuisse. 

^ Annus 1829 in duas series divisus est, sed q^Tim valde parum a praecedentibus & seqventibus 

annis differat, ad seriem 1829-36 eum computavimus. 


III. Consectaria ad pluviam atqve nivem pertinentia. 

1. Consectaria hyetometrica. 

Copia aquarum, qvae ex aere demissa est, si ad decamera, ad menses et annos computatur, tanta 
^uit, qvanta exhibetur in his tabulis. 

Haec copia in pollicibus danicis computata est. 
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Consectaria ad pluviam 



1829. 

1830. 

1831. 

1832. 

Jaii . 





1—10 


1,373 

0,117 

1,003 

11—20 


0,522 

1,058 

1,817 

21—31 


3,117 

0,000 

1,181 

Fcbr . 



1—10 


1,455 

0,389 

0,550 

11—20 


0,300 

0,872 

2,378 

21—28 


2,684 

0,756 

0,900 

Alart. 




1-10 


1,944 

0,921 

1,072 

10-20 

• 

2,011 

0,734 

1,102 

21—31 


2,913 

1,717 

1,256 

Apr. 





1—10 


0,733 

0,362 

0,750 

11—20 


0,-508 

1,369 

0.892 

21—30 


0,'..00 

0,022 

0,000 

Maj . 




1-10 


0,267 

0,733 

0,103. 

11—20 1 


0,117 

0,870 

0,000 

21—31 

Jun . 


1,053 

0,941 

1 ,259 

1—10 


1,779 

0,183 

0,511 

11-20 


0,550 

0,2 1 1 

0,563 

21-30 


0,595 

0,205 

0,718 

Jul . 




1—10 


0,111 

0,422 

0,000 

11—20 


0,364 

2,642 

1,299 

21-31 

0,158 

0,789 

1,800 

0,997 

Aug. 




1-10 

0,845 

0,3 G 1 

0,922 

0,000 

11—20 

0,028 

0,000 

0,658 

0,000 

21-31 

0,897 

1,209 

0,895 

1,248 






1—10 

0,089 

0,464 

2,278 

0,67 1 

11-20 

1,089 

0,050 

1 ,383 

0,817 

21—30 

0,344 

0.785 

0,992 

0,542 

Oct. 





1-10 

1,500 

1,319 

0,483 

0,295 

11—20 

0,067 

1,359 

1,396 

1,535 

21—31 

1,975 

1,584 

0,476 

4,296 

Nov. 




1—10 

0.434 

0,781 

1,003 

1,652 

11—20 

0,814 

0,000 

0,635 

0,158 

21—30 

4,307 

0,949 

2,389 

1,497 

Dec. 





1—10 

2,006 

0,444 

0,000 

1,713 

1 1 —20 

2,378 ■ 

0,186 

0,175 

0,678 

21-31 

1,494 

0,058 

3,486 

0,918 


1833. 

1834. 

1835. 

1836. 

1837. 

4.048 

0,294 

0,775 

1,116 

1,152 

1,018 

0,381 

0,081 

0,411 

0,766 

0,756 

1,028 

0,186 

0,727 

0,397 

0,147 

1,093 

0,540 

0,700 

1,237 

0,553 

1,566 

0,841 

’ 1,116 

1,518 

0,219 

0,322 

0,000 

0,783 

0,378 

0,783 

0,381 

0,164 

0,000 

0,186 

0,378 

1,527 

0,764 

0,906 

0,186 ■ 

1,035 

1,228 

1,193 

0,481 

0,000 

1,200 

0,903 

0,643 

0,908 

0,592 

0,078 

0,158 

1,205 

1,819 

0,044 

0, S 56 

0,617 

0,575 

0,175 

0,000 

0,800 . 
0,863 

0,222 

0,811 

0,261 

0.000 

0,639 

1,522 

0,175 

0,153 

0.653 

0,728 

1,177 

0,866 

0,325 

0,036 

0,072 

0,496 

0,173 

0,000 

0,453 

0,256 

2 100 

0,100 

0,172 

0,083 

0,539 

0,000 

0,061 

0,928 

0,045 

0,480 

0,128 

0,458 

0,111 

0,000 

0,828 

0,303 

2,133 

0,373 

1,102 

0,889 

0,411 

0,228 

0,441 

0,622 

0,226 

0,839 

1,193 


0,871 

0,730 

1 ,258 

0,568 


1,804 

0,331 

3,113 

0,239 


1,726 

0,000 

0,703 

0,967 


0,758 

1,000 

0,086 

1,500 


0,777 - 

1,258 

0,000 

0,000 


1,058 

1,694 

0,058 

0,267 


0,233 

0,735 

0,430 

0,375 


0,119 

1,929 

0,261 

0,350 


0,094 

0,404 

0,283 

1,094 


1,8‘25 

0,699 

0,326 

0,258 


1,416 

0,967 

0,108 

0,325 


0,167 

1,106 

0,403 

0,758 


0,586 

1,128 

0,656 

1,422 


0,300 

1,463 

1,419 

1,305 
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atque nivem pertinentia. 



1829. 

1830. 

1831.’ 

< 

1832. 

1833. 

1834. 

1835. 

1836. 

1837. 


Jati, 


5,012 

1,175 

4,001 

5,822 

1,703 

1,042 

2,254 

2,315 


I^ebr, 


4,439 

2,017 

3,828 

0,919 

2,981 

1,381 

2,599 

3,133 




6,868 

3,372 

3,430 

2,196 

3,136 

2,126 

1,387 

0,372 ' 


Apr, 


1,241 

1,753 

1,642 

2,134 

1,678 

2,423 

2,902 

0,636 


ilaj. 


1,437 

2,541 

1,362 

2,318 

1,761 

1,438 

3,027 

0,653 


Jun. 


2,924 

0,599 

1,792 

0,624 

0,867 

2,596 

0,334 

1400 


Jul. 

0,158 

1,264 

4,864 

2,296 

1,627 

1,455 

0,522 

1,359 

2,947 


■^Ug. 

1,770 

1,570 

2,473 

1,248 

3,297 

1,287 

5,210 

2,000 



^ept. 

1,522 

1,499 

4,653 

2,030 

3,261 

2,258 

0,789 

2,467 



Oct. 

3,542 

4,262 

2,355 

6,126 

1,410 

4,358 

0,749 

0,992 



Nov, 

5,555 

1,730 

4,027 

3,907 

3,.135 

2,070 

0,717 

1,677 




5,878 

0,688 

3,661 

3,309 

1,053 

3,697 

2,478 

3,485 



^JIOUS. 


32,934 

33,495 

34,971 

27,996 

• 

27,251 

21,471 

24,483 



Copiu aquarum, quae ex aere dimissa 

est 5 si £ 

id ([vatuor 

anni tempora & aimos computatur. 

**»:c fuit. 





« 






1829. 

1830. 

1831. 

1832. 

1833. 

1834. 

1835. 

1836. 

1837. 


Kierns, 


15,329 

3,880 

11,490 

10,050 

5,737 

6,120 

7,331 

8,933 


Ver. 


9,546 

7,669 

6,434 

6,648 

6,575 

5,987 

7,316 

1,661 


Aestas. 


5,656 

7,938 

5,336 

5,548 

3,609 

8,328 

3,693 



Aut, 

10,619 

7,491 

11,035 

12,063 

8,006 

8,686 

2,255 

5,136 



Atilius, 


38,124 

30,522 

35,323 

30,252 

24,607 1 

22,690 

23,476 



Coria aquarum media, maxima 

8lu minima. 

, per annos 1829-37 ad decaraera omnium annorum com- 

tanta fuit. 







% 


1829-37. 

Media. 

t 

Maxima* 


Minima* 











• 



• 


1—10 

1,235 

4,048 

1833. 

0,117 

1831. 





11—20 

0,757 

1,817 

1832. 

0,081 

1835. 





21—31 

0,924 

3,117 

1830. 

0,000 

1831. 

4 
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Consectaria ari pluviam 


1829-37. 

Media, 

4 » 

Maxima. 


Minima. 



Febr. 


1,455 



« 


1—10 

0,764 

1830. 

0,147 

1833. 


11—20 

1,143 

2,378 

■ 1832. 

0,300 

1830. 


21—28 

0,755 

2,684 

1830. 

0,000 

1835. 


Mart. 


1,944 





1—10 

0,681 

1830. 

0.000 

1836. 


11-20 

0,951 

2,011 

1830. 

0,186 

1837. 


21—31 

1,228 

2,913 

1830. 

0,000 

4837. 


Apr* 


1,200 





1—10 

0,761 

1833. 

0,362 

1831. 


11—20 

0,759 

1,819 

1836. 

0,044 

1837. 


21—30 

0,281 

0,856 

1833. 

0,000 

1830,32&37 


Maj. 

0,800 





1—10 

0,400 

1833. 

0,103 

1832. 


11-20 

0,542 

1,522 

1836. 

0,000 

1832 & 35 


21— 3 L 

0,875 

1,259 

1832. 

0,325 

1837. 


Jun. 







1—10 

0,412 

1,799 

1830, 

0,000 

1837. 


11—20 

0,551 

2,100 

1835. 

0,109 

1836. 


21—30 

0,391 

0,928 

1837. 

0,000 

1835. 


Jul, 






1—10 

0,472 

2,133 

1837. 

0,000 

1832. 


11—20 

0,074 

2,642 

1831. 

0,000 

183.5. 


21 — 31 

0,755 

1,800 

1831. 

0,158 

1829. 


Au2, 







1—10 

0,626 

1,193 

1836. 

0,000 

1832. 


11-20 

0,514 

1,258 

1835. 

0,000 

1830 & 32. 


21—31 

1,217 

3,113 

1835. 

0/239 

1836. 


Sept. 


2,278 





1-^10 

0,860 

1831. 

0,000 

1834. 


11-20 

0,835 

1,500 

1 836. 

0,050 

1830. 


2 1—30 

0,587 

1,258 

1834. 

0,000 

1835 & 36. 


Oct. 







1-10 

0,834 

1,694 

1834. 

0,058 

1835. 


11—20 

0,766 

1,535 

1832. 

0,067 

1829. 


21-31 

1,374 

4,296 

1832. 

0,119 

1833. 


Nov. 







1-10 

11—20 

0,718 

1,652 

1,825 

. 1832. 

183 i. 

0,094 

0,000 

1833. 

1S30 


UjDOt 




21—30 

1,495 

4,307 

1829. 

0,108 

1835. 


Uec. 




0,000 

0,175 



1-10 

11—20 

21—31 

0,825 

0,901 

1,305 

2,006 

2,378 

3,486 

1829. 

1829. 

1831. 
1831. . - 


1831. 

0,058 

t 

1830i 

4 

0 

* . 

* 

# 

^ ^ i 


.S . 


i 


/ 
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atque nivein pertinentia. 


Copia aqvarum media, maxima SG minima, ad menses, quatuor anni tempora ffi annos computata, 
P6i’ annos i 829-57 tanta fuit. 
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Consectaria aci pluviam 



1823. 

00 

1825. 









Pluvia. 

Kix* 

Pluvia, 

Nix, 

Pluvia. 

Nix, 

Apr, 







1—10 

4 

- 

4 

f 

1 

8 

11—20 

3 

1 

6 




21—30 

1 

•• 

2 

- 



]\Jaj. 







1—10 

— 

i 

— 




11—20 

1 

6 

- 


2 

— 

21-31 

4 


6 

— 

3 


Juri. 







1—10 

1 

- 

• 


1 


11—20 

- 

- 

— 

- 

5 


21—30 

— 

- 

- 


1 


Jul. 







1—10 

2 

- 

— 

— 

6 


11—20 

— 

- 

5 

— 

4 


21—31 

5 

• 

- 

- 

4 

- 

Aug. 







1—10 

3 

- 

7 


1 


11—20 

- 

- 

— 


7 

_ 

21-31 

1 

- 

2 

- 

9 


Sept* 







1—10 

2 

2 

3 


4 


11—20 

3 

- 

9 


2 


21—30 

2 

— 

4 


3 


Oct. 







1—10 

2 

- 

2 

— 

1 


11—20 

1 

- 

1 

2 

2 


21-31 

2 

7 

— 


4 


Nov. 







1—10 


- 


4 


1 

11—20 

5 

4 

- 

4 

4 

1 

21—30 

2. 

5 

- 



2 








1—10 


5 


3 

2 


11—20 

— 

4 

- 

10 


3 

21—31 

- 

6 

- 

9 


3 


1826. 

1827. 

1828. 

1829. 









Pluvia. 

Nix. 

Pluvia, 

Nix. 

Pluvia. 

Nix. 

Pluvia, 

Nix* 









1 


1 

4 





4 

1 

1 

- 

1 

- 

— 

- 

- 

4 

- 

- 

2 

2 

1 

1 

4 



1 

4 



1 

6 

— 

5 

- 

5 

— 

1 

- 

7 

-- 

- 

- 

3 

- 

7 

- 

6 


3 


2 

•• 

4 

• 

5 

.N. 


- 

4 

- 

5 

- 

4 

- 

1 

- 

6 

- 

1 

- 

5 


1 


1 




2 

«• 

4 

- 

4 


- 

- 

6 

- 

5 

- 

2 

- 

3 


2 

0 

1 



_ 

3 

- 

4 




4 


1 

• 

3 

- 

6 

- 

4 

1 

■ 

5 


6 


6 

1 

2 


1 

- 

2 


6 


2 


2 

- 

3 

— 

3 

2 

2 

- 

1 

•• 

3 

_ 

4 


1 


1 

- 

1 

1 

4 


5 

3 

1 

- 

6 

— 

3 

- 

8 

- 

4 

2 

5 


2 

3 

6 


2 

4 

4 

1 

1 

3 

2 


3 


2 


4 

— 

- 

2 

5 

3 




5 

4 

2 

5 

6 

4 


1 

1 

3 

3 

- 

8 

5 

4 

4 

1 

4 

1 1 

3 

1 
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atque nivein pertinentia. 


30 


■M- 

Jul, 

I 1 - 

Mu 

'2U 
'A 


“8. 


21-. 
] Sop^, 

^1- 

I^ci. 

,Nov^ 

I 1 ~- 
ll-^ 


31 


«c. 


1 

u. 


31 


1830. 

1831. 

4832. 

1833. 

1834. 

1835. 

1836. 

1837. 


1 riuv. 

Nix* 

Pluv. 

Nix. 

Pluv, 

Nix. 

Pluv, 

Nix. 

Pluv, 

Nix. 

Pluv, 

Nix. 

Pluv. 

Nix. 

Pluv. 

Nix. 


1 

















1 M 




o 









0 




1 ^ 

2 

1 

— 

0 

1 

6 

4 

2 

2 

4 

2 

2 . 

6 

3 

4 


3 

1 

8 

— 

3 

3 

3 

- 


J. 


1 

1 

4 

5 

1 


3 

5 

— 

1 

1 

4 

3 

2 

i 

4 

2 

2 

- 

3 

5 



2 

1 


2 

2 

1 


2 

4 

4 

1 

3 

_ 

6 

6 

2 


1 

1 

2 

7 

— 

9 

2 

2 

a 

6 


6 

1 

5 

1 

5 


1 ^ 

2 

1 

3 

3 

3 

2 

- 


2 

— 

- 

— 

i 

1 

1 


i ^ 

4 

4 

3 


7 

4 

4 


3 

_ 

, 4 


1 

1 

1 


1 - 

4 

5 

1 

- 

6 

1 

3 

3 

2 

2 

2 


5 


2 


2 

4 

10 

1 

3 

4 

7 

- 

— 

8 

5 

- 

• 

1 

- 



1 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

3 


6 


4 

2 

2 

9 

1 


i ^ 


2 

5 

4 

— 

1 

1 

2 


5 

2 

3 

5 


2 


- 

• 

i 

• • 


• 

3 


3 

— 

2 

1 

1 

2 

- 

— 


2 


2 

2 


1 

6 


3 



4 

3 


0 



1 

— 

5 

- 

• 


5 

1 

2 

— 

•• 


2 

5 

6 



6 

— 

6 

• 

3 

1 

8 

- 

4 

- 

4 

- 

8 

- 

3 

- 


1 ^ 


i 

— 

3 

-> 

2 


3 


6 


2 





1 2 

2 

1 

- 

5 

- 

5 

— 

3 


7 


2 


2 



) 6 

" 

4 

— 

5 

- 

2 

- 

3 

- 



1 


9 

mm 


1 











'A 






) 1 

— 

6 


- 

- 

1 

- 

2 


1 

1 

6 


9 



1 

— 

7 


4 

- 

3 

- 

2 

- 



2 





[ 2 

- 

5 

•• 

7 

•- 

8 


4 

- 

4 

— 

1 

- 

6 

- 


3 


9 

- 

r _ 

- 

6 


2 


3 

. 

.5 





1 - 

- 

3 

• 

- 

- 

8 

— 

7 

— 

5 

«• 

5 





6 

- 

6 

• 

6 

• 

6 

- 

2 


7 

- 

2 

- 

- 

— 


1 i 


4 

- 

3 

- 

7 




8 


2 





t| 1 

— 

7 

— 

5 

1 

l 

- 

6 

— 

3 


7 





1 3 

• 

2 

• 

4 

— 

5 

• 

4 

*- 

— 

1 

— 



— ‘ 


) 9 

— 

4 

•— 

4 

- 

6 

2 

6 

2 

1 

1 

1 



i7 

4 


) 6 

— 

4 

- 

7 

— 

2 

1 

1 

3 

4 

.5 

2 

- 




3 

3 

3 

3 

6 

1 

— 

1 

6 

1 

•• 

1 

1 

3 

- 

•• 


)| - 
)| - 

7 

2 

1 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

8 

1 

1 

2 

3 

2 

6 

2 

2 

2 

r» 

3 

2 

- 

- 


) 4 


8 

1 

5 

— 

2 

2 

2 

2 

- 

2 

— 

2 

— 

- 


\\ - 

i 



1 

6 


3 

6 

1 

1 

1 


4 




1 ^ 

" 

1 


1 

3 

1 

2 

5 

2 

2 

3 

- 

3 




1 1 

- 1 

9 

‘ 2 

1 4 

5 

1 

2 

5 

5 

6 

3 

3 

1 

. 1 




\ 
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Consectaria aci pluviam 


Numerus praecipitationum pluviosarum Si nivalium, si ad menses computatur per annos 1825-57)| 
hic fuit. ' t 


1823. 


1824. 


1823. 


1826. 


1827. 


4828. 


1829 , 


1830. 


1831. 


1832. 


1833. 


1834, 


1835. 


1836. 


1837. 



Jati. 

Febr. 

Mart. 

Apr. 

Maj. 

Jull. 

Jul. 

Aug. 

« 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Pluv. 

9 

5 

5 

8 

5 

1 

7 

4 

7 

5 

7 

_ 

Nix. 

2 

2 

11 

1 

7 

— 

- 

— 

2 

7 

9 

15 

Pluv. 

3 

1 

4- 

12 

6 


5 

9 

16 

3 

• 


Nix. 

17 

13 

3 

- 

— 



- 

— 

2 

8 

22 

Pluv. 

10 

6 

14 

1 

3 

7 

14 

17 

9 

7 

4 

2 

Nix. 

17 

14 

3 

8 



— 

- 

— 

— 

4 

6 

Pluv. 

3 

3 

3 

3 

17 

15 

13 

9 

11 

9 

11 

9 

Nix. 

8 

7 

2 

3 

— 

- / 

— 

- 

- 

1 

1 

4 

Pluv. 

5 

7 

2 

2 

3 

4 

10 

7 

15 

11 

7 

5 

Nix.; 

8 

2 

13 

4 

1 

— 

- 

- 

3 

— 

6 

7 

Pluv. 

8 

6 

4 

3 

12 

12 

7 

8 

6 

14 

7 

11 

Nix. 

4 

8 

3 

2 

— 

- 

- 

1 

*- 

3 

2 

6 

Pluv. 

8 

5 

1 

1 

8 

10 

3 

9 

4 

6 

10 

8 

Nix. 

10 

- 

2 

1 

1 

— 

- 

- 

- 

2 

7 

14 

Pluv. 

10 

4 

8 

2 

9 

14 

4 

9 

8 

18 

4 

3 

Nix. 

8 

4 

12 

2 

— 

2 

- 

- 

- 

3 

9 

1 

Pluv. 

9 

3 

19 

4 

13 

6 

18 

18 

13 

11 

9 

10 

Nix. 

1 

12 

5 

6 

2 

- 

- 

- 

- 

3 

5 

2 

Pluv. 

7 

3 

3 

6 

3 

13 

11 

6 

12 

17 

11 

6 

Nix. 

8 

13 

17 

3 

2 

- 

— 

- 

1 

1 

4 

14 

Pluv. 

12 

4 

12 

8 

19 

9 

12 

20 

19 

8 

12 

2 

Nix. 

6 

4 

7 

4 

1 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

7 

Pluv, 

3 

7 

3 

3 

9 

9 

8 

11 

10 

12 

7 

16 

Nix. 

* 

7 

12 

13 

6 

- 

- 

- 

- 

— 

6 

4 

8 

Pluv. 

6 

1 

7 

7 

4 

13 

5 

15 

11 

5 

8 

9 

Nix. 

5 

9 

6 

7 

4 

- 

— 

- 

1 

7 

4 

7 

Pluv. 

3 

1 


6 

13 

5 

9 

12 

9 

4 

2 

3 

Nix, 

13 

12 

7 

9 

5 

- 

- 

- 


3 

7 

8 

Pluv, 

13 

8 

1 

2 

11 

11 

21 



- 

- 

- 

Nix. 

3 

8 

3 

3 


- 

— 


- 

- 

- 

— 


1 


1 

i 

t 


U 

V 

A 

A 




1 


J, 

h 


A 

h 

A 

$ 


0 

t 


1 
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atque nivem pertinentia. 

Numerus praecipitationum pluviosarum SS nivalium, si ad quatuor anni tempora & annos computa 
per annos 1825-37 hic fuit. 



1823. 

1824. 

1825. 

1826. 

1827. 

1828. 

1829. 



PIuv. 

Nix. 

PluT, 

Nix. 

Pluv. 

Nix. 

Pluv- 

Nix, 

Pluv. 

Nix. 

Pluv. 

Nix. 

Pluv. 

Nix. 


Jiema, 



4 

45 

16 

53 

8 

21 

21 

14 

19 

19 

24 

16 


er. 

18 

19 

22 

3 

20 

11 

27 

7 

9 

18 

19 

7 

10 

4 



12 

• 

14 

- 

38 

- 

37 


21 

— 

27 

1 

22 

• 


^ui. 

19 

18 

19 

10 

20 

4 

31 

2 

33 

9 

27 

5 

20 

9 



- 

- 

59 

58 

94 

68 

103 

30 

84 

41 

92 

32 

76 

29 




Medius maximus SC minimus numerus praecipitationum pluviosarum & nivalium, si ad menses, qva 
**>0r anni tempora Su annos computatur’, per annos 1823-37 hic fuit. 


1 

Pluvia. 

1 

Nix. 


3-37 

Media. 

Maxima. 


Mini- 


Media, 

Mflxi- 


Mini- 






ma. 



ma. 


ma. 



7,27 

13 

1837. 

3 

1824,26,34&36 

7,93 

17 

1824*25 

1 

1831. 

r. 

4,40 

8 

1837. 

1 

1824,35&36 

! 8,00 

14 

1825. 

0 

1829. 

t. 

6,87 

19 

1831. 

0 

1836. 

7,27 

17 

1832. 

2 

1826 & 29. 


4,80 

12 

1824. 

1 

1825 & 29 

4,07 

9 

1836. 

0 

1824. 

a 

9,27 

19 

1833. 

3 

1832. 

1,53 

7 

1823. 

0 

1824-80, 20, 40, 342^37 


8,60 

15 

1826. 

0 

1824. 

0,13 

- 

.. 


r 

9,80 

21 

1837. 

3 

1829. 






% 

10,00 

20 

1833. 

4 

1823. 

0,07 

- 


— 



10,71 

19 

1833. 

4 

1829. 

0,50 






9,29 

18 

1830. 

3 

1824. 

3,00 

7 

1823&35. 

0 

1825 & 27. 


7,07 

12 

1833. 

0 

1824. 

6,29 

9 

1823 & 30. 

1 

1826. 

• 

6,00 

16 

1834. 

0 

1823 & 24 1 

8,64 

22 

1824. 

1 

1830, 


l 


«n. 


V, 

Mi 


lul. 


0 


*pt. 


ot. 

ov. 

'ec. 


21 
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Consectaria aci pluviam 


Pluvia. I Nix. 


1823-37. 

Media. 

Maxima. 


* Minima. 


Media. 

Maxima. 


Minima. 


Hiezns. 

17,67 

24 

1829 & 37. 

4 

' 

1824. 

24,57 

53 

1825. 

14 

1827 & 31- 

Ver. 

19,94 

39 

1833. 

g 

1827. 

12,87 

22 

1832. 

3 

1824. 

Aestas. 

29,40 

42 

1831. 

12 

1823. 

0,20 

* 




Aut. 

27.07 

40 

1832. 

15 

1836. 

8,79 

18 

1823. 

2 

1826. 

Annus. 

94,08 

141 

1833. 

69 

1824. 

46 43 

68 

182.5 

on 

1 829. 









U* 



§ 5. Comparatio inter praecipitationes liumiditatis et baroinetrum instituta. 


1823. 

Med. Bar. 
mensis. 

Med. Bar. 
ad. pluv. 

Diir. 

Num. 

obs. 

Med. Bar. 
ad nivem. 

Difl*. 


T3 

T 

T> 

T 

T 



T 

TT 


Ir. 

-Li* 

ST 


Xj« 


F. 



Jan.. 

28 

0,54 

27 

11,24 

+1.30 

9 

28 

0,19 

+0,35 

Febr, 

27 

6,56 

26 

7,39 

10,27 

5 

27 

6,75 

—1,09 

Mart. 

27 

5,18 

27 

5,56 

—0,38 

5 

27 

1,90 

+3,28 

Apr. 

28 

0,02 

27 

11,66 

+0,36 

8 

28 

0,05 

—0,03 

Maj. 

27 

10,90 

27 

10,21 

0,69 

5 

27 

9,49 

+1,41 

Jun. 

27 

11,32 

27 

8,18 

3,14 

1 




Jul. 

27 

10,78 

27 

9,60 

1,18 

7 




Aiig. 

27 

8,89 

27 

7,03 

1,86 

4 




Sept. 

27 

7,91 

27 

9,05 

—1,14 

7 

27 

10,37 

-2,46 

Oct, 

27 

10,04 

27 

7,28 

+2,76 

5 

28 

0,21 

2,17 

Nov, 

27 

8,50 

27 

7,25 

1,25 

7 

27 

5,62 

+2.88 

Uec. 

27 

5,70 





27 

5,66 

0,04 

1824. 










Jan 

27 

5,32 

27 

9,45 

—4,13 

3 

27 

3,33 

+ 1,99 

i''ebr. 

27 

6,62 

27 

10,65 

4,13 

1 

26 

11,38 

7,14 

Mart. 

27 

11,97 

27 

11,94 

+0,03 

4 

27 

6,82 

6,15 

Apr. 

27 

8,95 

27 

6,28 

2,67 

12 




Maj. 

27 

9,38 

27 

6,08 

4,30 

6 




Jun. 

28 

3,03 








Jul. 

28 

1,71 

28 

0,68 

1,03 

5 




Aiig. 

27 

11,44 

27 

7,40 

4,04 

9 




Sept. 

27 

7,91 

27 

6,70 

1,21 

16 




Oct. 

27 

11,96 

27 

11,22 

0,74 

3 

27 

11,82 

+0,14 

Nov. 

27 

8,83 





27 

7,17 

1,68 

Dec. 

27 

5,56 





27 

5,15. 

0,41 

1825. 










Jaii. 

27 

6,00 

27 

8,31 

-2,31 

10 

27 

3,91 

+2,09 

Fcbr. 

27 

7,19 

27 

6,58 

+1.61 

6 

27 

7,22 

-0,03 

Mart. 

27 

7,98 

27 

6,83 

1,15 

14 

27 

1.99 

+5,99 

Apr* 

27 

11,78 

28 

1,37 

—1,59 

1 

27 

6.40 

6,38 

Maj. 

28 

1,29 

28 

1,62 

0,33 

5 




Jun. 

27 

10,26 

27 

10,46 

0,20 

7 





Niim. 

oLs. 


2 

2 

11 

1 

7 


2 

7 

9 

15 

17 

13 

3 


2 

8 

22 , 

17 

14 

3 

8 
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atque nivem pertinentia. 


1825. 

Med. Bar. 

mensis. 

Mod. Bar, 
ad pluv. 

Diff. 

A 1 

P. 

L. 

P. 

L. 

L. 

27 

11,12 

27 

9,49 

+1,61 


27 

8,95 

27 

9,32 

-0,37 

S^Pt. 

^ct. 

^OV, 

Oec. 

27 

9,85 

27 

9,44 

+0,41 

27 

6,69 

27 

6,02 

0,17 

27 

7,26 

27 

2,66 

4,60 

27 

5,37 

27 

2,78 

2,59 

, 1826. 

^an. 

^art. 



27 

9,12 

27 

4,58 

+4,54 

27 

0,72 

26 

11,18 

1,54 

27 

9,52 

27 

7,55 

1,97 

^Pr. 

loi. 

A 

27 

7,86 

27 

3,98 

3,88 

27 

10,18 

27 

9,29 

0,89 

27 

9,91 

27 

9,72 

0,19 

27 

8,00 

27 

7,44 

0,56 

s”®- 

27 

7,67 

27 

5,95 

1,72 

Sept. 

gov. 

27 

9,65 

27 

6,94 

2,71 

j 27 

5,81 

27 

6,38 

-0,57 

27 

9,97 

27 

9,17 

+0,80 

Oec. 

1 27 

7,19 

27 

7,60 

—0,41 

. 1827. 







27 

7,95 

27 

6,90 

+2,05 

28 

1,74 

28 

0,51 

0,23 

27 

6,50 

27 

5,81 

0,69 

ht. 

J*a;. 

lui. 

A 

27 

10,55 

27 

7,46 

3,09 

27 

7,79 

27 

7,54 

0,25 

27 

7,76 

27 

6,13 

1,63 

27 

9,59 

27 

9,59 

0,00 

«“g- 

27 

11,96 

27 

11,65 

0,31 

Qp^- 

Pct. 

Mov 

Ileo 

27 

7,62 

28 

7,22 

0,40 

27 

9,95 

27 

9,37 

0,58 

27 

9,36 

27 

6,50 

2,86 

27 

2,19 

27 

2,14 

0,05 

, 1828. 




27 

3,45 

27 

4,12 

—0,67 

frl 

27 

5,21 

27 

1,51 

+3,70 

27 

9,10 

27 

9,40 

!— 0,30 

ht. 

^laj. 

lun. 

lui. 

1 

27 

8.80 

27 

8,61 

-}-0,l9 

27 

10,62 

27 

10,76 

-0,14 

27 

9,71 

27 

7,93 

+1,78 

27 

9,96 

27 

10,59 

-0,63 

«"g- 

27 

9,90 

27 

8,16 

+1,74 

S«Pt. 

gov. 

27 

9,88 

27 

10,94 

—1,06 

27 

6,75 

27 

5,94 


27 

8,65 

27 

8,07 

0,58 

^ec. 

27 

1,24 

27 

2,18 

-0,94 

j 1829. 



S- 

^ebr. 

27 

9,17 

27 

4,91 

+4,26 

1 24 

9,14 

27 

6,11 

3,03 


Num. obs. 

Med« Bar* 
ad nivem. 

Diff. 

Num. obs* 






14 

17 

9 

7 

P. 

L. 



4 

27 

4,46 

+2,80 

4 

2 

27 

1,50 

3,87 

6 

3 

27 

4,35 

+4,77 

8 

3 

27 

2,36 

—1,64 

7 

5 

27 

4,42 

+5,10 

2 

5 

17 

15 

13 

9 

11 

27 

8,21 

—0,35 

5 

9 

27 

6,98 

-1.17 

1 

11 

27 

11,13 

+10,84 

1 

9 

27 

8,62 

—1,43 

4 

5 

27 

7,25 

0,70 

8 

7 

27 

8,30 

5,44 

2 

2 

27 

5,72 

0,78 

13 

2 

27 

0,95 

9,60 

4 

5 

4 

10 

7 

27 

7,78 

0,01 

i 

15 

11 

27 

7,16 

0,46 

3 

7 

27 

8,04 

1,32 

6 

5 

27 

2,31 

— 0,12 

7 

8 

27 

1,89 

+1,56 

4 

6 

27 

5,26 

—0,05 

8 

4 

27 

4,00 

+6.10 

5 

3 

12 

12 

7 

27 

1,16 

7,64 

2 

8 

6 

27 

11,37 

-1,47 

1 

14 

27 

6,26 

+0,49 

3 

■7 

27 

0,60 

8,05 

2 

11 

27 

0,53 

0,71 

6 

6 

8 

27 

9,22 

-0,05 

10 



s 
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Consectaria ad pluviam 


1829. 

Med, I3ar. 
mensis. 

Mcd. Bar. 
ad. pluv. 

Diff. 

Num. obs* 

Mcd* Bar, 
ad. nivcin. 

Diff. 

Num. ubs* 


p. 

L. 

P. 

L 

L. 


p. 

L. 

L. 


Mart, 

27 

11,66 

27 

9,70 


1 

28 

0,88 

— 1,22 

2 

Apr. 

27 

10,26 

27 

8,08 

2,18 

1 

27 

9,80 

+1,46 

1 

Maj, 

27 

9,24 

27 

7,33 

1,91 

8 

27 

8,03 

1,21 

1 

Juii. 

27 

11,34 

27 

10,25 

1,09 

10 





Jul. 

27 

9,36 

27 

9,95 

—0,59 

3 





Aug. 

27 

10,89 

27 

9,47 

+1,42 

9 





Sept. 

27 

8,87 

27 

8,42 

0,46 

4 





Oct, 

27 

9,44 

27 

9,98 

—0,54 

6 

27 

3,24 

+6,20 

2 

Nov, 

27 

8,51 

27 

7,27 

+1,24 

10 

27 

3,71 

4,80 

7 

Dcc 

27 

6,98 

27 

5,69 

1,29 

8 

27 

3,92 

3,06 

14 

1830. 











Jan. 

27 

9,63 

27 

10,87 

—1,04 

10 

27 

6,94 

+2,89 

8 

Febr. 

27 

6,16 

27 

5.64 

+0,52 

4 

27 

8,34 

—2.18 

4 

Mart* 

27 

4,38 

27 

3,28 

1,10 

8 

27 

2,67 

+1,71 

12 

Apr* 

27 

7,54 

27 

5.44 

2.10 

2 

27 

6,10 

~1,44 

2 

Maj. • 

27 

10,38 

27 

9,53 

0,85 

9 





Jun. 

27 

10,55 

27 

9,98 

0,57 

14 

27 

7,82 

2,73 

2 

Jul, 

27 

7,94 

27 

6,02 

2,92 

4 





Aug. 

27 

10,37 

27 

9,11 

1,26 

9 





Sept. 

27 

5,31 

27 

4,62 

0,69 

8 





Oct, 

27 

7,03 

27 

6,01 

1,02 

18 

27 

5.97 

1,06 

3 

Nov, 

27 

4,93 

27 

7,88 

—2,95 

4 

27 

3,32 

1,61 

9 

Dcc. 

27 

10,51 

27 

6,28- 

+4,23 

3 

27 

11,35 

—0,84 

1 

183L ■ 











Jan. 

27 

10,92 

27 

7,81 

+3.11 

Q 

28 

2,05 

—3,13 

1 

Febr. 

27 

7,90 

27 

7,57 

0,33 

3 

27 

6,65 

+1,26 

12 

Alart. 

27 

4,47 

27 

5,21 

—0.74 

19 

27 

3,92 

0,65 

5 

Apr. 

27 

9,84 

27 

7,71 

+2.13 

4 

27 

7,03 

2,81 

6 

Maj. 

28 

0.13 

28 

0,26 

—0,13 

13 

27 , 

9,62 

2,61 

2 

Jun. 1 

27 

9,90 

27 

10,37 

0,47 

6 





Jul. i 

27 

7,97 

27 

7,32 

+0,65 

18 





Aug. 

27 

9,21 

27 

7,82 

1,39 

18 





Sept. 

27 

7 12 

27 

6,65 

0,47 

13 





Oct. 

27 

5,28 

27 

2,88 

2,40 

11 

26 

8,85 

8,43 

3 

Nov* 

27 

9,13 

27 

6,31 

2,82 

9 

27 

5,38 

3,75 

5 

Dcc. 

27 

4,60 

27 

4,46 

0,14 

10 

27 

4,60 

0,00 

2 

1832. 











Jan. 

27 

5,22 

27 

1,76 

+3,46 

7 

27 

5,39 

-0,17 

8 

I-ebr. 

27 

2,64 

27 

1,16 

1,48 

5 

27 

3,27 

0,63 

13 

Mart. 

27 

2,77 

27 

4,94 

-2,17 

3 

27 

1,53 

+1.24 

17 

Apr. 

27 

10,13 

27 

5,58 

+4,65 

6 

27 

11,91 

—1,78 

3 

Maj. 

28 

1,52 

27 

9,61 

4,01 

3 

27 

11,11 

+2.41 

2 

Jun. 

27 

11,20 

27 

10,61 

0,59 

13 





Ju]. 

28 

1,01 

28 

0,78 

0,23 

11 





Aug. 

27 

10,75 

27 

11,33 

—0,58 

6 

% 




Sept. 

27 

8,74 

27 

8,50 

+0,24 

12 

27 

9,35 

—0,61 

1 

Oct. 

27 

4,82 

27 

4,60 

0,22 

17 

27 

0,64 

+4,18 

1 

Nov, 

27 

6,01 

27 

4,07 

0,94 

11 

27 

6,41 

^,40 

4 

Dec. 

27 

2,31 

27 

1,24 

1,07 

6 

27 

0,30 

+2,01 

14 


I 


I 
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1833. 


lau. 

^'ebr. 

Mart, 

^aj. 


} 


un. 


lal. 

Aoff 
<5 o* 

Oe?’ 

Nov. 

Hec. 

. 1834. 

l*"- 

febr. 

Waii. 

}laj. 

litu. 

litl. 

^'*S. 

fcf 

g«v. 

1835. 

N- 

!»ia. 

Jui^ 

Au» 

o o* 

s«- 




t) 


OV. 

ec. 

1835. 


i*'!: 

^lart. 

^Pr. 

}l*j. 


atque nirem pertinentia 


0 


.®pt. 


ct. 


Med. Bar. 
mensis* 

Med. Bar* 
ad. pluv* 

DifF. 

Num. obs. 

Med. Bar. 
ad. iiivem* 

DifF, 

Num, obs< 









P. L. 

p 

. L. 

L. 


P. 

L. 

L. 


27 

8,92 

27 

8,80 

+0,12 

12 

27 

6,86 

+2,06 

6 

27 

6,18 

27 

6,41 

—1,23 

4 

27 

5,67 

—0,49 

4 

27 

11,52 

27 

8,90 

+2,62 

12 

28 

0,13 

0,61 

7 

27 

7,18 

27 

5,93 

1,25 

8 

27 

1,42 

+5,76 

4 

27 

8,90 

27 

9,25 

—0,35 

19 

27 

7,45 

1,45 

1 

27 

11,19 

27 

11,64 

0,45 

9 





27 

11,48 

27 

11,11 

-f0,37 

12 





27 

11,24 

27 

10,69 

0,55 

20 





27 

7,91 

27 

7,45 

0,46 

19 





27 

7,20 

27 

7,40 

—0,20 

8 

27 

8,06 

—0,86 

4 

27 

4,96 

27 

2,27 

+2,69 

12 

27 

3,69 

+1,27 

4 

27 

3,33 

27 

. 1,90 

1,43 

2 

27 

0,41 

2.92 

4 » 

7 

27 

3,84 

27 

2,01 


3 

27 

4,18 

—0,34 

7 

27 

3,74 

27 

6,09 

—2,35 

7 

27 

1,20 

+2.54 

12 

27 

6,69 

28 

0,72 

6,03 

3 

27 

2,44 

4,25 

13 

28 

1,16 

28 

2,62 

1,46 

5 

27 

6,94 

7,21 

6 

27 

11,80 

27 

10,78 

+1,02 

9 





27 

9,89 

27 

10,65 

—0,76 

9 





27 

10,35 

27 

8,94 

4^1>41 

8 





27 

9,94 

27 

7,42 

2,52 

11 





27 

11,42 

27 

11,64 

—0,22 

10 





27 

7,69 

27 

7,56 

+0,03 

12 

27 

2,18 

+5,41 

6 

27 

9,14 

27 

9,91 

—0,77 

7 

27 

5,35 

3,79 

4 

27 

8,94 

27 

8,84 

+0,10 

16 

27 

8,73 

0,21 

8 

27 

9,01 

27 

7,19 

+1,82 

6 

27 

8,47 

+0,54 

5 

27 

3,97 

27 

6,18 

—2,21 

1 

27 

2.15 

1,82 

9 

27 

6.74 

27 

6,13 

+0,61 

7 

27 

3,19 

3,55 

6 

27 

11,76 

27 

10,71 

1,05 

7 

27 

6,64 

5,22 

7 

27 

10,74 

27 

10,74 

0,00 

4 

28 

0,59 

—1,85 

4 

27 

9,72 

27 

9,40 

0.32 

13 





27 

10,06 

27 

10,59 

—0,53 

5 





27 

8.26 

27 

8,21 

+0,05 

15 





27 

6,85 

27 

6,08 

0,77 

11 

27 

1>74 

+4,11 

1 

27 

8,14 

27 

5,32 

2,82 

5 

27 

7,81 

0,33 

7 

27 

9,18 

28 

0,S5 

—3,67 

8 

27 

4,48 

4,70 

4 

27 

9,06 

27 

8,86 

+0,20 

9 

27 

6,17 

2,89 

7 

27 

4,82 

27 

5,69 

-0,87 

3 

27 

4,80 

+0,02 

13 

27 

7.66 

28 

0,62 

4,86 

1 

27 

4,68 

2,98 

12 

27 

3,80 





27 

3,28 

0,52 

7 

27 

7,29 

27 

4,45 

+2,84 

6 

27 

5,95 

1,34 

9 

27 

11,84 

28 

0,62 

—0,78 

13 

27 

3,73 

8,11 

6 

27 

9,00 

27 

7,70 

+1,30 

5 





27 

7,76 

27 

6,76 

1.00 

9 





27 

7,23 

27 

7,36 

—0,13 

12 





27 

11,16 

27 

10,61 

-j^,55 

9 





27 

9,18 

27 

7,03 

2,15 

4 

27 

11,15 

—1,97 

3 



106 


Consectaria ad pluviam 


1836. 

Med. Bar. 
mensis. 

Med.- Bar. 
ad, pluv. 

DifF. 

Num. obs. 

Med. Bar, 
ad, nivem. 

Diir. 

Nam. obs. 

4 












P. 

L. 

P 

. L, 

L. 


p. 

L. 

L. 



NoVt 

27 

5,42 

27 

4,54 

"1-0,88 

2 

27 

3,39 

+2,03 

7 


Dcc. 

27 

10,14 

27 

2,12 

3,98 

3 

27 

6,15 

3,99 

8 


1837. 












Jaa. 

27 

10,93 

27 

11,81 

—0,88 

13 

27 

11,35 

—0,42 

5 


Febr. 

27 

2,34 

27 

1,84 

-f0,50 

8 

27 

.1,05 

+1,29 

8 


Mart. 

28 

1,73 

27 

8,48 

5,25 

1 

27 

11,54 

2,19 

3 


Apr. 

27 

11,58 

27 

11,58 

0,00 

2 

27 

9,89 

1,69 

3 


Maj. 

28 

0,21 

27 

11,99 

0,22 

11 






lan. 

27 

11,57 

28 

0,22 

—0,65 

11 






Jul. 

27 

11,22 

27 

10,99 

+0,23 

21 






1823-37. 












Jan. 

27 

7,79 

27 

7,75 

+0,04 

109 

27 

6,75 

+2.04 

119 


Febr. 

27 

6,85 

27 

4,52 

1,33 

66 

27 

6,12 

0,73 

120 


Mart. 

27 

7,74 

27 

6,81 

0,93 

88 

27 

4,08 

3,66 

109 


Apr, 

27 

9,92 

27 

7,93 

1,99 

72 

27 

6,11 

3,81 

61 


Maj. 

27 

10,86 

27 

10,20 

0,66 

139 

27 

8,70 

2,16 

23 


Juu, 

27 

10,5G 

27 

9,96 

0,60 

129 

27 

7,82 

2,74 

2 


Jul, 

27 

10,16 

27 

9,54 

0,62 

147 






Aug. 

27 

9,77 

27 

8,68 

1,09 

154 

27 

11,37 

—1,60 

1 


Sept* 

27 

8,51 

27 

7,83 

0,68 

150 

27 

7,62 

+0,89 

7 


Oct. 

27 

7,78 

27 

i 6,40 

1,38 

130 

27 

6,76 

1,02 

42 


Nov. 

27 

7,78 

27 

6,85 

0,93 

99 

27 

4,87 

2,91 

74 


Dcc, 

27 

5,93 

27 

5,86 

0,07 

84 

27 

4,18 

1,75 

121 


liiems. 

27 

6,55 

27 

6,31 

-H),24 

259 

27 

5,01 

+1,54 

360 


Ver. 

27 

9,61 

27 

8,66 

0,95 

299 

27 

6,27 

4,34 

193 


Aestas. 

27 

10,16 

27 

9,36 

. 0,80 

4,10 

27 

9,00 

1,16 

3 


Aut, 

27 

8,02 

27 

7,08 

0,94 

379 

27 

5,67 

2,35 

123 


Annus. 

27 

8,58 

27 

7,85 

0,73 

1367 

27 

6,24 

2,34 

679 





^ 0 ) 


Hinc videmus: 

i. al (fvovis anno, si medium omnium annorum computamus, circa 29 pollices aqvae cecidis^®’ 
qvi sic inter qvatuor anni tempora distributi sunt, ut hieme circa 9 pollices, vere 6, aestate 6, autumno 
ceciderint. 

b) mensem Decembrem maxime aqvosum fuisse (5,Oo6 polL) , mensem Jnnium maxime aridn®' 
(i, 554. poli), copiam aqvae praecipitatae, paucis exceptionibus, a Junio ad Decembrem crevisse, a Deooi” 
bri ad Junium decrevisse, 

c) annis 1829-57, Martium 1850 fuisse maxime aqvosum (6,868 poli.) Julium 1829 madfl'® 
aridum (0,158 poli); annum 1850 maxime aqvosum (38,124 poli), 1855 vero maxime aridum ( 22 , 
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atque nivem pertinentia. 


2. a) qvovis anno, si medium omnium annorum computamus, fuisse 94 dies, qvibus piuvia, & 
dies, qvibus nix ceciderit, qvi dies sic distributi stmt inter qA-atuor anni tempora, ut aestas liabeat 29 
pluviosos, autumnus 27 dies pluviosos 9 dies nivales, biems 18 dies pluviosos & 24 dies nivales, 
20 dies pluviosos 15 dies nivales. 

• % 

b) mensem Augustum habuisse plurimos dies pluviosos (11), mensem Februailum autem paucis- 
^iiuos (4); mensem Decembrem habuisse plurimos dies nivales (9); aestate tota modo unum diem nivalem 
^into (jvocfve anno fuisse; aestate excepta, Septembrem paucissimos dies niv.iles habuisse, nempe imum 
'^iem secundo qvoqve anno. 

c) dies 140 fuisse, qvibus aqva ex coelo demissa sit, qvi dies ad dies totius anni ut 2: ra- 
'ionem habent. 

d) annum 1855 habuisse plurimos dies, qvibus aqva cecidit, nempe 141 dies plmiosos et 44 
nivales; annum 1829 paucissimos, nempe 76 dies pluviosos & 29 dies nivales; mensem .Tulium 

1857 

plmumos dies pluviosos habuisse (21), mensem Decembrem 1824 plurimos dies nivales (22). 

I 5) medium statum barometri, qvod ad pluviam attinet, secundum obsei-vationes 1567, 0''',75 in- 

'^^lorem fuisse statu medio generali, et medium statum, qvod at nivem attinet, secundum observationes 
^‘9, 2''',54 inferiorem statu medio generali. 

^liservationes barometricae annis 1856 & 57 hic adsumptae sunt ad medium generale constituendum, qvum 
''^TUn a ceteris differant. 

Dies, qvibus grando cecidit, oh parvum numerum eorum non segregati sunt, sed ad dies nivale.s 
'^^iiputati smit, excepta aestate, qva ad dies pluviosos computati sunt 
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rV. Consectaria ad ventos pertinentia. 




1 . Directio venti. 


h 


Si qvaeritur, qvoties observati sunt octo illi, qvotqvot sint, venti, hi numer] prodibunt: 

Ut plenior efficiatur computatio, tabulis seqventibus numerus eorum dierum, qvibns tempest**®^ 
trauqvilla fuerit, designatus est; si mense qvodam dies nonnulli desunt, hoc signum est, observationes 
nidlas deesse. 






1823. 

Sept. 

Sept. Or. 

Or, 

Mer. Or. 

Mer. 

Mer. Oc. 

Oc. 

Sept. Oc, 

Tranqui 

Jan. 

4 

3 

5 

4 

4 

2 

. 


9 

Febr. 

11 

5 

- 

5 

2 

1 

- 

- 

4 

Mart. 

5 

4 

3 

8 

1 

1 

1 

6 

2 

• 

Apr, 

12 

- 

- 

9 

1 

2 

— 

4 

2 

Maj. 

11 

1 

1 

7 

6 

- 


3 

2 

Jun. 

9 

1 

- 

1 

1 

2 

1 

15 

— 

Jul. 

13 

13 

9 

15 

2 

3 

2 

1 

3 

3 

1 

6 

5 

4 

1 

3 


4 

9 

O 

Aug. 

Sept» 

Oct. 

7 

4 

1 


1 

3 

o 

2 

5 

Nov* 

4 

3 

9 

2 

2 

6 

1 

1 

3 

Dec, 

12 

2 

6 

1 

- 

10 

• 

- 

— 

1824. 

Jiin* 

5 

5 

2 1 

1 

4 

10 

- 

3 

1 

Febr. 

2 

1 

2 

^ 1 

i 

1 

11 

o 

1 

1 

9 

Mart» 

6 

8 

5 

* 1 

i 

o 

•• 

1 

7 

Apr. 

Maj* 

3 

3 

12 ! 

5 

11 

8 1 

4 

2 

1 

4 

3 

• 

Jun. 

1 

2 

— ' 

1 

5 

• 

•• 

5 

17 

Jul, 

7 

• 

• 

4 

6 

• 

- 

11 

3 

Ang. 

Sept. 

1 ^ 

3 

2 

5 

1 4 

7 

1 ^0 

4 

2 

2 

- 

11 

4 

1 

1 

Oct. 

18 

3 

1 1 1 



2 

• 

3 

3 

Nov. 

14 

1 

1 7 

•• 

— 

3 


• 

5 

Dec. 

4 

6 

5 

- 

• 

11 

1 

4 

1 

1825. 





8 

10 




Jan. 

3 

3 

2 

2 


3 

- 

Febr. 

1 «a 

3 

8 

5 

3 

6 

1 

2 

- 

MArt* 

4 

2 

• 

3 

9 

12 

• 


- 

Apr. 

Maj. 

Jun. 

4 

4 

8 

2 

4 

3 

1 

3 

1 

4 

3 

2 

2 

9 

2 

1 

1 

11 

2 

10 

2 

1 

Jul. 

1 


1 

6 

7 

5 


8 

4 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

9 

5 

7 

4 

7 

8 

5 

3 

1 

1 

3 

5 

3 

9 

1 

3 

4 

1 

4 

6 

2 

Nov. 

1 13 

3 

3 

2 

J — 

7 

p 

1 

1 

Dec. 

i 2 

9 

* 3 

1 

1 

4 

— 

2 

8 


h 

A 

S, 

Q 

1] 


Jt 

M 

A 

i] 

h 

A 

S, 

0 

N 

tl 


la 

k 

M 

h 

A, 

Se 

0 , 


J.; 

k. 

ili 

h 

Se 

h, 


Se 

3 

6 

' 4 

» 

1 

5 

4 

14 

■ 4 

8 

4 

5 

5 

12 

3 

6 

5 

6 

7 

6 

6 

5 

12 

5 

1 

6 

3 

8 

9 

1 

2 

7 

9 

2 

7 

15 

8 

7 

8 

3 

12 

11 

4 
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Septi Oc, 


3 

2 

3 

3 
7 
2 

4 


5 

4 

6 
6 
7 
6 

5 
3 
3 


1 

1 


2 

3 

5 

6 
3 
5 


1 

3 
1 
2 
2 
6 

10 

4 
4 

4 

2 


Tranquill. 


22 


V 


h 
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Consectaria aci ventos 


1830, 1 S«£»t, 

Sept, Or. 

Or. 

Mer..Qr,, 


Mer, Oc. 

Oc. 

Sept, Oc* 

< 

TrauquUb 

Jan, 1 •» 

6 

4 

3 

1 

10 : 

1 

5 

1 

m 

Febr. 1 . 10 

1 

6 

3 

2 : 

3 

1 

- 

2 

Mart* 1 3 

6 

2 

3 

* 

' 9 1 

1 

1 

* 6 

• 

Apr^ 1 * 15 

Maj* 1 1 

4 

2 

- 

- 

2 : 

- 

1 ; 

. 6 

6 

7 

3 

1 

- 

2 

O 

9 

Jun* 1 4 

«« 

3 

6 

5 

1 

• 

8 

3 

Jul. 1 4 

2 

2 

1 


4 

6 

10 

2 

Aug. 1 4 

6 

3 

5 

3 

1 

1 

5 

m 

3 

Sept. 1 5 

7 

4 

4 ’ 

- 

2 

- 

5 

2 f 

Oct. 1 3 

3 

7 

3 

3 

7 

i 

• 

4 1 

Nov. 1 10 

7 

9 

3 

— 

1 

- 

— 

• 1 

Dec. 1 10 

2 

5 


- 

2 

1 

1 

10 

1831. 1 

Jan. 1 5 

3 

6 

4 , 

1 

1 

« 

- 


Febr. 1 5 

7 

1 

3 


7 

1 



Mart* 1 3 

3 

4 

11 

1 

6 

- 

— 

3 1 

Apr. 1 3 

9 

5 

- 

1 

4 

- 

•• 

6 1 

Maj, 1 6 

2 

8 

4 

2 

4 

- 


4 1 

Jun. 1 2 

3 

5 

10 



3 

3 

4 1 

JuI. 1 2 


3 

8 

2 

5 

- 

3 

6 f 

Aug. 1 ^ 

- 

6 

6 

3 

2 

1 

3 

6 1 

8ept, 1 3 

6 

10 

2 

- 

~ 

•• 

• 

8 1 

Oct, 1 6> 

7 


1 

1 

2 

- 


3 1 

Nov, 1 11 

9 

8 

1 

— 

- 

- 


1 1 

Dec, 1 4 

4 

15 

2 

1 

4 

— 

• 

- . j 

1832. 1 








1 

Jau. 5 

3 

9 

3 

2 

5 

3 

- 

1 1 

Fobr. 1 7 

•• 

5 

4 

3 

9 

- 

1 

1 i 

Mart, \ 4 

2 

4 

3 

2 

14 

- 

1 

1 I 

Apr, 1 7 

2 

2 

8 

6 

3 

- 

1 

^ l 

Maj. 1 8 

4 

4 

2 

1 

2 

1 

3 

5 1 

Juu. 1 3 

1 

4 

4 

- 

7 

1 

6 

4 t 

Jul. 1 1 


2 

5 

3 

3 

2 

1 

13 J 

Aug, 1 9 


10 

1 

- 

2 

- 

2 i 

5 1 

Sept. 1 4 

8 

12 

- 

1 

3 


i 

1 l 

Oct. 1 6 

3 

7 


7 

5 

1 

— 

2 1 

Nov. 5 

3 

4 

7 

5 

2 

1 

- 

2 j 

Dec. 5 

2 

5 

3. 

4 

11 

- 

- 

1 1 

1833. 1 

lan. 1 

5 

2 

5 

7 

7 

1 


3 : 

Febr. 1 3 

10 

6 

2 


1 

- 

— 

5 f 

Mart, 1 2 

3 

3 

7 . 

2 

6 


— 

7 I 

Apr. 1 4 

4 

10 

3 

- 

2 


1 

2 f 

Maj. 5 

2 

7 

8 

2 

3 

2 

- 

2 1 

Juii. 1 2 

4 

6 

- 

- 

2 

2 

4 

10 

Jul. ' 

5 

6 

- 


4 

1 

3 

12 1 

Aug. 1 3 

5 

2 

- 

7 

4 

- 

1 

9 i 

Sept, 1 4: 

3 

5 

2 

2 

a 

— 

— 

8 l 

Oct. 1 7 

7 

6 

2 

— 

6 

— 

- 

3 r 

Nov. 1 4 

2 

11 

4 • 

7 

0 

% 

- 

1 

Dec. 1 3 

14 

6 

2 

• 

5 


1 



I 




TTanguill,: 


i 


172 


Cbn.sectaria aci ventos pei^tinentiai 


1823. ' 

■ Sept, ■ 

Sept.Or. 

Or. 

Mer br. 

Mer* 

- 1 

Mer. Oc. 

Oc, 

1 

Sept, Oc, 

* 

Tranquill. 











« 

Ver. 

; 28 

% 

^ • 

5 

1 

4 

: 24 

8 

>■ 3 

, 1 

; 13 

- 

6 

Aes^s. 

35 

6 

3 

T 

2 

5 

1 

16 

■ 117 ■ 

Aut; 

28 

3 

15 

. 11 

13 

6 

1 

■ 4 

10 ■ 

1824. 



. 





% 


Hieras. 1 

- 19 

8 

10 

3 

5 

31 

1 

4 

10 

Ver. 1 

12 

25 

10 

19 

5 

S 

1 

- 8 

7 i 

Aestas. 1 

12 

4 

0 

5 

21 

2 

0 

• 27 

: 21 

Aut. 

35 

9 

12 

7 

4 

7 

0 

7 

9 

1825. 

4 

s 

« 

i 

• 

i 




» 

\ 

Hieras. 1 

7 

11 

15 

7 

11 

27 

2 

9 

1 

Ver. 

12 

8 

4 

14 

14 

23 

1 

13 

2 

Aestas. 1 

18 

3 

9 

11 

9 

10 

2 

21 

9 

Aut. 1 

25 

- 14 

- 11 

3 

3 

19 

0 

6 

9 

1826. 










Hieras. 1 

5 

, 30 

7 

6 

0 

- 14 

0 ; 

4 

16 

Ver. 

10 

, 15 

12 

9 

6 

23 

. 2 

5 

' 7 

Aestas. 1 

10 

4 

6 

5 

13 

22 • 

3 

13 

. 12 

Aut. 1 

16 

10 

27 

i 

5 

12 

5 

6 

■; T 

1827. 

• 







% 


Hieras. 1 

14 

21 

5 

9 

7 

16 

o 

• 

• 9 

. 6 

Ver, 

21 

6 

14 

9 

4 

- 10 

1 

18 

7 

Aestas, 1 

- 18 

2 

16 

3 

2 

15 

14 

14 

‘ 8,; 

Aut. 


4 

18 

8 

2 

18 

6 

. 5 

13' 

1828. i 




, 

• . 

t 


> 

t 

# 

Hieras. 

1 

18 

11 

23 

10 

6 

12 

1 

1 

8. 

Ver. 1 

9 

17 

25 

4 

2 

.. 15 

4 

2 

14' 

Aestas, 

- 18 

3 

18 

, 9 

7 

6 

6 

; 14 

11 

Aut. 

.. 18 

12, 

14 

7 

5 

8 

7 , 

8 

12 

1829. 



• 

• 


• 



1 

Hieras. 

! 9 

11 

26 

8 

6 

7 

3 • 

5 

15 

Ver, 

: 30 

15 

6 

■ 6 

- 2 

9 

. 4 , 

5 

15; 

Aestas. 

18 

5 

5 

10 

6 

o 

. 13 

20 

13- 

Aut, 1 

i 

8 

18 

5 

5 

10 

4 

8 

6' 

♦ 

1830. 



- 




♦ 


• 

Hieras. 1 

- 10 

8 

. 15 

10 

10 

22 

4 

7 

4- 

Ver. 

19 

16 

11 

6 

1 

11 

3 . 

4 

. 2L 

Aestas. 

i 12 

8 

8 

12 

8 

6 

7 

. 23 

8 

Aut. 

18- 

17 

20 

10 

3 

10 

1 

5 

6 

1831. 


# 

- 

. 

• 


% 


r 

* 

Hieras, 

- 20 

- 12 

12 

7 

1 

10 

2 

1 

25' 

Ver. 

12 

14 

17 

15 

4 

‘ 14 

0 

0 

’ 13' 

Aestas. 

6 

3 

14 

24 

6 

1 7 

4 

9 

16 

Aut. 

20. 

21 

29 

4 

1 

2 

0 

0 

[ 12 

183i. 







\ 


4 

Hieras, 

Iff 

7 

29 

9 

6 

18 

3 

0 

2 

Ver. 

19 

8 

10 

13 

9 

19 

1 

5 

7 

Aestas. 

13 

1 

16 

10 

3 

12 

3 

9 

22 

A ut. 

15 

14 

23 

7 

13 

10 

2 

1 

5 

1833. 


* 








Hieras. 

l 8 

17 

13 

10 

11 

19 

1 

0 

1 Q 
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Gonsect^ri^ ad iv’‘ent08 pertinentia. 



tal)u4 «locet, qvoties qyis(|ve venias ohservatt^s est, si anntim a 1 Dec. usqve ad 1 Dec. 
^^^iipuijEuuus; si coiiira a 1 Jau. annus coinpiUatur lianc tabulam nanciscimur. 


1T4 


Consectaria «a-d Vehto‘s p^rtiiiefr^tia. 


! 

i 


Sept. Or. 

• 'Or, 

Mer.-Or 

1 

( 

« 

■ AJer, 0&; 


Oc,‘ i 

Sbpf. Oc. 

• 

i 

$ 

TraiiquiK 

1823. 

118 ; 

■ 24 

33 ' 

52 

( 

i 29 

27 


3 

33 

i 

: 46 

1824. 

70 

49 

31 

; 33 

135 

46 ^ 


,3 

50 

48 : 

1825. . 

60 

40 

37 

35 

37 

72 !• 


14 

47 

28 

1826. 

43 

■ 59 

50 

21 

■27 

74 

12 

26 

30 

1827. 

78 ^ 

' 25 

58 

29 

15 

59 

^2 

46 

30 

1828. 

: 53 - 

1 43 • 

85 ■'! 

32 ^ 

1 17 

39 ■ 

4 


27 

52 

1829. ^ 

82 

! 39 

49 ■ 

i 31 ^ 

126 

32 

i 

h ^ 

39 

42 ; 

1830. ■- 

69 

; 50 

54 : 

34 

15 

42 - 


14 

38 

48 

1831. 

52 

52 

82 

62 

12 

31 


5 

9 

56 

1832. 

64 

28 

68 ' 

40 - 

:34 

66 ^ 


9 

15 

I 37 . . 

1833. 

37 

64 

70 

37 

27 

48 


6 

10 

61 

1834. 

51 

50 

78 

47 ■ 

21 

•63 ' 


5 

14 

34 

1835. . 

61 

52 

81 

; 35 

25 

55 

17 

12 

27 

1836. 

1 

73 

53 

. 80 

' ( ^ 

; 38 

t 

19 

65 

.1 < 


7 

29 

22 

l , 

4823-36. 

911 

628 

846 ■ 

|516 V 

339 

709 

% 

' i 

ISO ' 

395 

570 ' 

4 i 


Numerus medius dierum, qvilnis qvisqve ventus, flaverit, si ^per 'anuos. 1^^25-50. ad dee 
menses, qualuor anui tempora & annum computatur, liic fuit: i 



\ « 


Jau. 

1—10 

11-20 

21-31 

Febi% 

1—10 

11—20 

21-28 

Mart. 

1—10 

11—20 

21-31 

Apr. 

1-10 

11—20 

21—30 

Maj. 

1—10 

11—20 

21-31 


1 

i 

Sept. 

Sept. Or, 

Or. 

Mer, Or, 

‘ 

Mer. 

Mer, Oc. 

1 

Oc. 

, j 

* Sept. 

Oc. 

Tranquil. 

1 

0.86 

1,29 

1,79 

1,07 

1 

4,07 

2,14 

' 0,14 

0,36 


• 1,07 

1,36 

1,93 

1,57 

1,07 

1,00 

1,22 


0,43 


1,43 

2,00 

1,93 

1,93 

1,07 

0,36 

1,79 

0,29 

0,64 

4 

. 0,93 

1,79 

1,29 

1,14 

1,14 

0,57 

2,86 

0,21 

0.14 


0,71 

1,00 

1,79 

1,79 

^ 1,43 

0,57 

2,07 

0.07 

0,43 


0,79 

1,21 

2,21 

1,57 

0,50 

0,57 

0,71 

0,07 

0,36 


0,93 

1.86 

1.50 

1,93 

0,57 

0,36 

2,36 

0,07 

0.43 


0,79 

0,93 

1,50 

1,79 

0,86 

1,36 

1,50 

0.29 

0,50 


1,21 

1,86 

1.29 

1,21 

2,14 

0,79 

1,50 

0,14 

a 

0,86 


1,21 

1,66 

1,43 

1,43 

1,36 

0,71 

2,21 

0,07 

0,07 


0,71 

2,57 

0,93 

1,00 

1,93 

0,86 

1,43 


0,36 


0,79 

1,64 

1,86 

1,36 

0,86 

0,29 

1,00 


2,00 


0,71 

2,79 

1,57 

1,71 

1,00 

0,50 

0,71 

0,14 

0,71 


0,79 

1,50 

1,50 

1,43 

1,71 

0,57 

1,14 

0,29 

0,71 

1,07 

0,43 

0,93 

2,21 

2,50 

1,21 

0,86 

0,57 

0,64 

1,67 
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Gonsectaria ad ventos p elinentia. 


1 

1 ^ 

[Sept, 

Sept. Or. 

Or. 

> 

• 

Jkfer* Or. 

j 

Mer, 

M^r. Qc. 

Oc. 

Sept. Oc. 

Tranquil. 


^Oo. 



$ 

A 

6 i 


• 





1-10 

1,57 

0,86 

1,14 

: 1,37: 

0,93 

- 0,86 

0,71 

,■ 1.67 

1,00 


11^20 

2,00 

q,7i 

. 10,86 

0,5 ' 

0,79 : 

1,07 ' 

0,79 

1,71 

1,50 



1,79 

.0,5 7 

1,07 

1,29 ' 

• 

0,64 i 

$ 

f 

« 

1.00 

0,64 

1,93 

1,07 


! 1-10 

1,57 

0,43 

1,14 

, 1,29 

. 0,57 

0.57 

0.71 

1,64 

1,93 


: 11-20 

2,71 

0,29 

0,64 

0,79 

0,36 

0,57 

0,57 

2,07 

1,93 


.21-31 

Ado 

1,07 

0,29 

1,21 

1,00 

1,59 

2,21 

0,43 

1,14 

2,07 


^5* 

,1-10 

1,79 

0,50 

, 1,00 

1,14 

1,43 

1.21 

0,50 

1,14 

1,21 


11-20 

1,57 

0,64 

1,86 

0,57 

0,93 

0,64 

0,50 

1,71 

1,29 


^21-31 

1,43 

0,86 

2,79 

1,07 

0,64 

0,79 

0,43 

0,93 

1,93 













1-10 

1,43 

1,43 

1,93 

1,07 

0 43 

1,36 

0,50 

0,86 

1,00 


ll~-20 

1,79 

0,71 

2,57 

1,21 

0,86 

0,86 

0,07 

0,79 

1,14 


0*!'“ 

■ 2,50 

1,14 

2,00 

0,43 

0,71 

0,36 

0,21 

0,93 

1,43 

% 

1—10 . 

3,29 

1,21 

2,1.4 

.0,21 

0,43 

1.36 

0,07 

0,64 

. 0,64 


1, «1^20 

2,00 

2;36 

1.64 

0,79 

0,43 

1,57 • 

'0,21 

0,14 

0,79 


Nov, 

2,71 

1,29 

■- 2.00 

0,64 

i 

0,71 

1,36 

0,71 

0,43 

1,00 


1-10 

3,14 

0,57 

2,29 

0,93 

0,57 

1,07 

0.14 

0,43 

0,79 


* ^1-20 

1,93 

0,93 

'2,50 

D.7t 

0,86 

1,50 

0,29 

0^2 L 

1,00 


^21-30 

'Jeo 

2,21 

4 

% 

1,93 

1,86 

0,50 

0,50 

1,00 

0,21 

0,36 

1,43 


1-10 

.2,07 ' 

' 1,64 

1.50 

0,36 

0,29 

2,21 

0,29 . 

0,21 

• 1,36 


11-20 

1,50 

1,93 

- i;86 

0,71 

0,36 

2,36 

0,14 

0,43 

0,57 


2^-31 

1,43 

1,36 

. 2,^6 

.0,79 

1,00 . 

1,93 

0,36 

0,21 

0,93 






• ^ ♦ 





Sepi. 

f 

1 

Sept. Or. 

# * 

Or. 

» 

. \ 

'i 

t 

Mer. Or. 

M * 

^ / 

Mer. 

Mer. Oc, 

Oc* 

Sept, Oc, 

Tranquill. 


4,22 

% 

5,15. 

5,29 

3,21 

2,43 

5,15 

0.43!' 

1,46 

3,43 


4,<J0 

6,29 

4,50 

3,07. 

1,71 

5,64' 

0,35 

0,93 

2,43 

t'*' ■ 

4,65 

4,291 

4,93 

'3,57 

2,51 

5,36 

0,50 

1,79 

3,21 


6,0T 

4,22 

. 3,79 

4,15 

1,86 

4,64 

0,07 

2,43 

2,21 


4,72 ■ 

4,00, 

; ' 5,35 

'6,21 


2,71 

1,00 

2,06 

3;43 

‘Uti. 

Jhl 

5,36 

2, 1 4 

3,07 

3,22 

2,36 

2.93 

2,11 

5,21 

3.57 

«l. 

5,35 

1,01 

2,99 

3,08 

2;43 

3,35 

1,71 

4,85 

5,93 

s 8- 

4,79 

2,00 

5,65 

2,78 

3,00 

2,64 

1,43 

3,78 

4, 43-. 


5,72 

3,28 

6,50 

2,71 

2,00 

2,58 

0,78 

2,.58 

3,57 


8,00 

4,86 

5,78 

1,61 

1,57 

4,29 

0,99 

1,21 

2,43 

b J- 

7,28 

3,43 

64)5 

2.14 

1,93 

3,57 

0,64 

1,00 

3,22 


5,00 

4.93 

6,22 

1,86 

1,65 

6)50 

0,79 

0,85 

2.86 
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Coiisecitarita aci ventos pertinenti^. 



Sept. 

Sept. Or, 

Or. 

■Mer. Or. 

'Mer- 

Mer. Oc. 

t 

Oc. 

■ Sept. Oc. 

• * * 

1 

Tranquill. 

Hienis. 

13,22 

15,37 

16,01 

8,14 

5,79 

' 17,29 

1,57 

3,24 

8,72 

Ver. 

15,44 

12,51 

14,07 

12,93| 

' 6,65 

■ i!2,71 

, 1,57 

■ '6.28 

• 8,86 

Aestas, 

15’ 50 

•5,15 

■ 11,71 

•9.08. 

1: 7,79 

■ 8 92 

• 6,28 

= 13,84 

■ 1^,93 

Aut. 

21,00 

11,57 

18,93 

' 6,49; 

’ 5,50 

1 

- - lk),44 

•" -2.41 

■ ^-'4,79 

' '9,22 

Annus. 

65,16 

t * 

44,60 

60,72 

: _36,64. 

25,73 

-49,36 

10,83 

—28,15 

40,72 ■ 

l 


• ( 


Si qvscritur, qvibus temporibns qvisqve veritus niaxiirie frefjuens fuerit/ .llODC tabula docet./ 


Jan. 


Febr 


Mart 

Apr. 

Maj* 

Jui]. 

Jii.* 

Aug. 

Sept. 

Oct, 

Nov. 

Dcc. 


t ' 



• 

« 

* 

. 

w J 



' i ' 

t ^ 






^ . f 

. . - 


Sept. 

Srpt. Or/ 

Or. ■ 

Mer. Or. 

4 ' 

Mer. 

Mer,‘ Oc: 

; » 

Oc. 

t 

Sept. Oc. 

8-1835 

: 10-1836 . 

/12-1834 

8-1827 

« ' 

8-1825 

10,-1824 

3-1832 

1 

. 5-1827 • 


• 




1823 

t - 

" . V 

' . 4 

• 1839 





1830 



11-1823 

12-1826 

9-1836 

6-1828 

3-1825 

11-1824 

1-1824 

4-1827 




1829, , 

1832 

. - -1835 

•• • 1826 







1829 




• 




1831 


.12-1827 

8-1824 

,,15-1836 - 

11-1831 

9-1825 

14-1832 

2-1834 

6-1823 

15-18'29 

12-1828 

10-1833 ' 

11-1824 

. / 

6-1832 

11-1835 

1-1824 

-11-1823 , 

1830 


t ^ 

1 J 

« 


> 



11-1823 

12-1824 

11-1828 

11-1825 

8-1836 

11-1826 

3-1828 

7-1827 




10-1831 



1829 


15-1836 

9-1834 

6-1833 

9-1826 

11-1826 

7-1827 

15-1823 



1834 




. 1829 - 


13-1823 

5-1833 

7-1828 

8'-183i 

7-1825 

8-1826 

7-1835 

11-1824 


. 

1836 

1834 

^ . i 




13-1823 

6-1830 

15-1834 

■ 7-1829 

10-1824 

10-1836 

5-1829 

11-1824 

12-1829 

8-1832 . 

- 1471826 

8-1836 

7rl823 

. 8 -1827 

4-1835. , , 

3-1830 








1 836 

18-1824 

12-1835 

11-1827 

1831 

3-1834 

7-1832 

9-1825 

1834 

4-1826 

1828 

... 5-1828 


• 




14-1824 

9-1831 

14-1835 

7- 1 832 

7rl833 

8-1827 

3-1827 

4-1 829 



t 

8-1834 



1829 

. 1834 

12-1823 

14-1833. 

15-1831 

7-1829 

11-1824 

2-1826 

4-1824 

'1827 

1836 

X 

♦ 


1832 

1829 

4 


♦ ' 
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Consectaria ad ventos pertinentia; 



Sept.' 

Sept. Or, 

Or. 

Mer, Or. 

Mer, 

Mer. Oc. 

Oc. 

Sept, Oc. 


Hiems. 1 

20-1831 

30-1826 

29-1832 

11-1835 

11-1825 

1833 

31-1824 

4-1830 

9-1825 

1827 


Ver. 

30-1829 

25-1824 

25-1828 

1836 

24-1823 

14-1825 

23-1825 

1826 

4-1828 

1829 

18-1827 


Aestas. 

35-1823 

14-1833 

27-1834: 

24-1831 

21-1824 

22-1826 

14-1827 

27-1824 


Aut. 

35-1824 

21-1831 

29-1831 

12-1836 

13-1823 

1832 

19-1825 

1834 

7-1828 

10-1836 



84-1829 

62-1834 

80-1828 

50-1831 

37-1825 

79-1825 

24-1829 

49-1825 



Si qvseritur, qvibus temporibus qvisque ventus minime freqvens fuerit, lisec tabula docet. 



23 
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Jul, 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


Hiems. 


Ver. 


Aestas, 


Aut, 


Aunus, 


Sept. 


0-1833 

1834 


1-1828 


2-1826 

1828 


3-1830 


3-1835 


0-1829 

1834 


5-1826 


8-1835 


5-1833 


14-1826 


39-1826 

1833 


Consectaria ad ventos pertinentia. 


Sejjt. Or. 


0-1824 

1825 

1828 

1831 

1832 

1834 
1836 

0-1825 

1827 

1831 

1832 
1836 

0-1823 

1835 


0-1823 


1-1824 

1834 


1-1827 

1828 

1829 


7-1832 


5-1823 


1-1832 


3-1823 


Or, 


0-1824 

1825 

1826 


0-1824 


2-1827 


1-1824 


1-1834 

1836 


1-1826 


5-1827 


4-1823 

1825 

0-1824 


11-1825 


30-1832 32-1824 


Mer. Or. 


0-1827 

1829 

1833 

1835 


0-1824 

1826 

1827 

1833 


0-1825 

1832 

1834 

1835 


0-1824 

1826 

1832 


0-1824 

1826 


0-1824 

1825 

1826 
1827 
1830 
1836 


3-1824 


4-1828 


0-1833 


1 -1826 


21-1826 


Mer, 


0-1827 

1830 

1833 

1836 


0-1823 

1825 

1832 


0-1830 

1831 

1836 


0-1824 

1825 

1827 

1833 

1835 

1836 
0-1824 

1825 
. 1827 

1830 

1831 


0-1823 

1824 

1825 
1828 
1830 
1833 


0-1826 


1-1830 


2-1823 

1827 

1-1831 

1836 


11-1831 


Mer. Oc, 


0-1824 

1829 


0-1823 

1828 

1829 

1835 


0-1828 

1831 

1835 


0-1823 


0-1831 


2-1630 

1836 


7-1829 


3-1823 


2-1824 

1829 

2-1831 


28-1829 


Oc. 


0-1823 

1824 

1825 
1831 
1834 
1836 ! 


0-1823 

1824 

1832 

1833 


0 - 1823-25 

1830-34 

1836 


0 - 1823-25 
18 29 
18 31 
1833 
1835 


0 - 1824-26 

1830 

1831 
1833-36 


0-1823 

1825 

1831 

1832 

1833 
1835 


0-1826 

1834 
1836 

0-1831 

1835 
0-1824 


0-1824 

1825 

1831 

1833 


2-1824 


Sept. Oc. 


Illi 


ii 


0-1823 

1834 

1835 


J ; 


1-1823 

1833 


0-1831 

1833 


ii 


0-1823 Ia 

1829-33 
1835 


0-1824 
1826 
1828 JJ 

1830-33 
1835 


0-1823 

1826 

1827 

1831 

1832 
1835 


i 


0-1832 

1833 

1836 

0-1831 


S . 


4-1835 Q 


0-1831 

1833 


ii 


9-1833 


k i 

d 


fuit, 


Consectaria ad ventos p^ertinentia. 
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Atediiis numerus ventorum, ad partes totius numeri centesimas computatus, per annos 1823-56 



Sept. Or. 


1 


'ig- 

l- 


0 




ov. 

1 - 


0,15 

0,22 

0,19 

0,14 

0,19 

0,31 

0,16 

0,17 

0,13 

0,16 

0,10 

0,21 

0,17 

0,17 

0,10 

0,09 

0,08 

0,06 

0,05 

0.04 

0,03 

0,06 

0,08 

0,10 

0.16 

0,08 

0,14 

0,13 

0,26 

0,13 

0,06 

0,10 

0,23 


Or. 


0,21 

0,18 

0,19 

0,12 

0,19 

0,22 

0,21 

0,20 

0,12 

0,16 

0,11 

0,15 

0,19 

0,16 

0,24 

0,13 

0,10 

0,12 

0,14 

0,08 

0,14 

0,11 

0.22 

0,31 

0,21 

0,29 

0,24 

0,23 

0,18 

0,20 

fi 

0,25 

0,28 

0,22 


Mer. Or. 


0,12 

0,12 

0,11 

0,12 

0,16 

0,07 

0,06 

0,10 

0,22 

0,15 

0,21 

0,10 

0,11 

0,19 

0,27 

0,15 

0,07 

0,14 

0,16 

0,10 

0,11 

0,13 

0,07 

0,12 

0,12 

0,14 

0,05 

0,02 

0,09 

0,06 

0,10 

0,08 

0,06 


Mer. 


0,12 

0.12 

0,04 

0,06 

0,06 

0,03 

0,04 

0,16 

0,08 

0,08 

0,09 

0,03 

0,05 

0,06 

0,13 

0,10 

0,09 

0,07 

0,07 

0,04 

0,17 

0,16 

0,11 

0,07 

0,05 

0,10 

0,09 

0,05 

0,05 

0,07 

0,06 

0,10 

0,06 


Mer. Oc 


0,25 

0,14 

0,18 

t 

0,31 

0,23 

0,10 

0,26 

0,17 

0,15 

0,24 

0,16 

0,11 

0,08 

0,13 

0,09 

0,10 

0,13 

0,11 

0,07 

0,07 

0,25 

0,14 

0,08 

0,09 

0,15 

0,10 

0,04 

0,15 

0,17 

0,14 

0,12 

0.17 

0,12 


Or 


0,02 

n - 

0,03 


0,02 

0,01 

0,01 

0,01 

0,03 

0,01 

0,01 


0,02 

0,03 

0,06 

0,08 

0,09 

0,07 

0,09 

0,07 

0,05 

0,06 

0,06 

0,05 

0,06 

0,01 

0,03 

0,01 

0,02 

0,07 

I 

0,02 

0,03 

0,02 




0,04 

0,05 

0,06 

0,02 

0,05 

0,05 

4 

0,05 

0,06 

0,09 

0,01 

0,04 

0,22 

0,08 

0,08 

0,07 

0,17 

0,20 

0,22 

0,21 

0,26 

0,13 

0,13 

0,20 

0,10 

0,09 

0,09 

0,11 

0,07 

0,02 

0,04 

0,05 

0,02 

0,04 


23 * 
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Consectaria aci ventos pertinentia 



Sept, 

Sept, Or, 

Or. 

Mer, Or. 

Mer, 

Mer, Oc. 

Oc. 

Sept, Oc. 


Dec, 

X 

0,24 

0,19 

0,18 

0.90 

0,04 

0,08 

0,03 

0,04 

U,10 

0,26 

0,25 

0,19 

0,03 

0,02 

0.04 

0,02 

0,05 

0,02 


21—31 

0,14 

0,14 



1823-36. 

Sept, 

Sept. Or, 

Or. 

Mer. Or. 

Mer. 

Mer* Oc. 

Oc. 

Sept. < 

Jan, 

0,15 

0,19 

0,19 

0,12 

0,09 

0,19 

0,02 

0,05 

Pebr, 

0,16 

0,21 

0,18 

0,12 

0,07 

0,22 

0,01 

0,04 

Mart, 

0,17 

0,15 

0,18 

0,13 

0,09 

0.19 

0,02 

0,07 

Apr. 

0,22 

046 

0,14 

0,15 

0,07 

0,17 

0,00 

0,09 

Maj. 

0,17 

0,15 

0,20 

0,19 

0,08 

0,10 

0,04 

0,08 

Jun, 

0,20 

0,08 

0,12 

0,12 

0,09 

0,11 

0,08 

0,20 

Jul. 

0,22 

0,04 

0,12 

0,12 

0,09 

0,13 

0,07 

0,20 

Aug. 

0,19 

- 0,08 

. 0,21 

041 

0,11 

0,10 

0,06 

0,14 

Sept, 

0,22 

0,13 

0,25 

0,10 

0,08 1 

0,10 

0,03 

0,10 

Oct. 

0,28 

0,17 

0,20 

0,06 

0,06 

0,15 

0,03 

0,04 

Nov. 

0,27 

0,13 

0,25 

0,08 

0.07 

0,14 

0,02 

0,04 

Dec, 

0,18 

0,18 

0,22 

0,07 

006 

0,23 

0,03 

0,03 

Plieras. 

0,16 

0,19 

0,20 

0,10 

0,07 

0,21 

0,02 

0,04 

Ver. 

0,19 

0,15 

0,17 

0,16 

0,08 

0,15 

0.02 

0,08 

Aestas. 

0,20 

0,07 

0,15 

0,12 

0,10 

0,11 

0,07 

0,18 

Aut. 

0,26 

0,14 

0,23 

0,08 

0,07 

0,13 

0,03 

0,06 

Annus. 

0,20 

0,14 1 

0,19 

0,11 

0,08 i 

0,15 

0,03 

0,09 


h 

k 

A 

k 

Ju 

h 

k 

Se 

0 


n 

V, 

A, 

Ai 


Ai 


fe 

es 


k 


l 


Si formula Lamherti utimur, directio et vis venti ita indicatur ut in tabula seqvente apparet ; pr®®* ^ 
terea computatae sunt rationes inter ventos orientales et oecidentales et inter ventos septentrionales et 


ridionales ; ad ventos orientales computati sunt Sept. Or. , Or, & Mer, Or. ; ad ventos occidentales Mer OC) A 
Oc, & Sept. Oc. , ad ventos septentrionales Sept, Oc., Sept, 8Z Sept. Or. & ad ventos meridionales Mef* 
Oc., Mer, SG Mer. Or, 


l 


l 


Ai 

s 


f 
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Consectaria ad ventos pertinentia. 

1823-36. 

Directio. 

Vis, 

Orient. ad Occid. 

1 

Sept» ad. Merid. 


w 

Sept. 87°15' Or. 

0,219 

1; 0,520 

1 : 4,026 


Mart. 

Sept. 83° 9' Or. 

0,221 

1: 0,529 

1 : 1,000 


Sept. 86°37' Or. 

0,174 

1: 0,609 

1: 1,051 


^Pr. 

s. 

Sept. 60'*11' Or, 
Sept. 80°?' Or. 

0,202 

0,277 

1: 0,578 

1: 0,4U7 

1 : 0,830 
x ; 0,925 


Sept. 14°34' Oc. 

0,150 

i: 1,219 

1 : 0,667 


Sept. 29°44' Oc. 

0,142 

1; 1,429 

1 : 0,739 



Sept. 52047' Or. 

0,144 

1: 0,750 

1 : 0,780 


Sept. 

Oct. 

^ov. 

Sept. 63°47' Or. 

0,269 

1: 0,479 

1 : 0,622 


Sept. 42°2' Or. 

0,296 

1; 0,512 

1 : 0,551 


Sept. 67°25' Or. 

0,300 

1: 0,435 

1 : 0,659 


Sept. 72°52' Or. 

0,191 

1: 0,617 

1 : 0,923 


^ietns, 

'er. 

Sept. 80°53^ Or. 

0,211 

1: 0,551 

1: 0,974 


Sept. 75°30' Or. 

0,213 

1: 0,521 

1: 0,929 


^eaias. 

Sept. 4°39' Or. 

0,115 

1: 1,059 

1: 0,733 


Sept. 50°25'Or. 

0,287 

1: 0,489 

1: 0,609 


I 

Sept. 59*21' Or, 

0494 

1: 0,609 

1: 0,791 


Hinc videmus , directionem 

esse Sept. Or. omnibus mensibus, 

Junio & Julio exceptis, qvibus di- 


lectio est Sept. Oc. ; ventos orientales superare ventos occidentales omnibus mensibus , iisdem mensibus 


^^ceptis, et ventos septentrionales superare meridionales omnibus mensibus, Januario, Februario Slu;Martio exceptis. 


Ordo ventorum , secundum eorum freqventiam , ad menses et (juatuor anni tempora computatus 

^lic erit. 
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Consectaria ari ventos pertinentia. 


Oct. 

Sept. — Or. — Sept. Or. 

— Mer. Oc. 

— Mer. Or. 

— Mer. — 

Sept, Oc, — 

Oc. 


Nov. 

Sept. — Or. — Mer. Oc. 

— Sept. Or. 

— Mer. Or. 

— Mer. — 

Sept. Oc, — 

Oc. 


Dec. 

Mer. Oc. — Or. — Sept, 

— Sept. Or. 

— Mer. Or. 

— Mer. — 

Sept. Oc. — 

Oc. 


Hiems. 

Mej. Oc. ' — Or. — Sept. 

Or. — Sept, 

— Mer. Or. 

1 

— Mer, — 

Sept. Oc. — 

Oc. 



o_j-4.. o». i.£v 4.. ur. 

— oepi. ox, • 

— ivjer. Uc, 

— Mer. — 

Sept, Oc. — 

Oc. 


Aestas. 

Sept. — Sept. Oc. — Or. 

— ‘Mer, Or. 

% 

— M t r. Oc 

— Mer. — 

Sept. Or. — 

Oc. 


Aut. 

Sept. — Or, — Sept, Or. 

— Mer. Oc. 

— Mer. Or. 

— Mer. — 

Sept. Oc. — 

Oc. 


Annus. 

Sept. — Or. — Oc. 

— Sept. Or, 

— Mer. Or, 

— Sept.^Oc. 

— Mer. — 

Oc, 

' 


Ja 

M 

fl 

M 

Ju 

Ju 

A, 

Sc 

0 , 


t) 


2. Vis venti. 


Ratione liabita tenninoruiUj qvi in tal)ulis usurpati sunt atqve in introductione 
variorum, qvi in venti vi depixdienduntur, gi^aduum liajc erit: 


k 

A 


explicati, freqventia 


1823. 


Jan. 

Febr, 

Mart. 

Apr. 

Maj. 

Jun. 

Jul. 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec, 

1826. 

Jan. 

Febr. 

Mart. 

Apr. 

Maj. 

Jun. 

Jul. 

Aug. 

Sept. 

Oet. 

Nov. 

IJec. 


franqv. 


9 

4 

2 

2 

2 


plact 


9 

8 

2 

5 

3 


1 


5 


2 


5 


14 

9 

14 

15 
19 
12 

16 
8 

15 

9 

9 

12 


vent. 


8 

9 

12 

9 

5 

11 

5 

9 

9 
15 
17 

10 


temp. 


8 

9 

22 

22 

23 

25 

22 

36 

16 

28 

14 

18 


10 

10 

3 

3 

4 
1 


6 

3 

4 

5 
7 
1 

6 
4 
2 
1 
9 


1824. 


1 

9 

7 


4 

7 


10 

4 


3 

6 

2 

3 


1827. 


17 

3 

1 

1 

3 

5 

i 


. plac. 

vent. 

20 

4 

9 

3 

15 

4 

20 

3 

31 


13 


28 

— 

30 


25 

P 

2 

25 

1 

4 

6 


4 

1 

3 

4 
2 
1 
4 


2 

5 
1 
4 
3 

3 

6 

4 
1 


Lt 

15 

16 

13 
16 
11 

14 
21 
21 
12 

15 
19 
15 


temp. 1 1825. 


6 

8 

5 

7 


12 

7 

4 
9 

13 

15 

5 

5 

6 
4 
6 

10 


2 

1 

5 

5 




1828 


4 

3 

14 

1 

2 


tranqv 


2 

1 

4 

4 

6 

2 

l 

8 


1 

2 

9 

6 

1 

5 


4 
3 

7 
1 
6 
3 
3 

5 

6 
1 
5 

8 


plac. 


18 

11 

6 

22 

21 

18 

25 

25 

20 

27 

18 

18 


23 
8 

15 

15 

18 

25 

27 

22 

19 

24 
18 
18 


vent. 


8 

8 

10 

2 

5 

8 

2 

1 

3 


4 


b 

A 

S, 


temp* I 0 


5 
9 

14 

6 
3 
3 


0 


1 

8 

5 

11 

2 


1 

1 

1 

7 

2 


3 

4 

5 
4 
4 


3 
10 

4 
3 

5 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 


ta 

il 

A 

k 

A- 

S, 

0 

N 

b 
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Consectaria aci ventos pertinentia. 



tranqv. 

plac. 

vent. 

temp. 


tranqv. 

plac. 

vent. 

temp. 


tranqv. 

1823. 





1824. 





1825. 


Hiems. 






10 

41 

17 

. 23 


1 

Ver. 

6 

48 

26 

12 


7 

66 

7 

12 


2 

Aestas. 

17 

36 

25 

14 


21 

71 

• 



9 

Aut. 

10 

33 

1 

7 


9 

54 

9 

18 


9 

1826. 


. 



1827. 





1828. 


Hiems. 

16 

35 

20 

11 


6 

49 

23 

11 


8 

Ver. 

7 

67 

10 

5 


7 

40 

26 

17 


14 

Aestas. 

2 

63 

5 

8 


8 

56 

25 

3 


11 

Aut. 

7 

58 

17 

7 


13 

46 

16 

16 


12 

1829. 





1830. 





1831. 


Hiems. 

15 

57 

17 

1 

- 

4 

58 

20 

8 


25 

Ver. 

15 

54 

18 

5 


21 

58 

6 

7 


13 

Aestas. 

13 

64 

2 

3 


8 

64 

14 

6 


13 

Aut. 

6 

61 

4 

10 


6 

49 

15 

21 


12 

1832. 




w 

1833. 





1834. 


Hiems. 

2 

62 

5 

21 


9 

59 

6 

14 


3 

Ver. 

7 

63 

17 

14 


11 

50 

15 

14 


7 

Aestas. 

22 

53 

11 

3 


31 

57 

1 

3 


13 

Aut. 

5 

61 

11 

13 


11 

54 

10 

16 


9 

1835. 

• 




1836. 





1837. 


Hiems. 

7 

59 

4 

19 


3 

49 

19 

20 


2 

Ver, 

7 

70 

7 

8 


1 

48 

21 

22 


9 

Aestas, 

6 

61 

S 

17 


7 

59 

13 

13 



Aut. 

6 

58 

16 

1 12 


14 

41 

26 

10 





tranqv. 

plac. 

vent. 

temp. 

1824. 

47 

232 

33 

53 

1825. 

21 

236 

51 

55 

1826. 

42 

223 

52 

31 

1827. 

34 

191 

90 

47 

1828. 

45 

229 

53 

39 

1829. 

49 

236 

61 

19 

1830. 

39 

229 

55 

42 

1831. 

66 

215 

40 

35 

1832. 

36 

229 

44 

51 

1833. 

62 

220 

32 

47 

1834. 

32 

260 

36 

36 

1835. 

26 

248 

34 

66 

1836. 

25 

197 

79 

. 65 
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Consectaria ad ventos pertinentia.' 


1823-36. 

tranqv. 

plac» 

vent. 

temp. 








Jari. 

3,43 

18,15 

4,78 

4,28 


Fehr. 

2,43 

13,93 

6,14 

6,44 


Mavt, 

3,21 

17,21 

5,08 

5,21 


Apr. 

2,21 

18,42 

6,16 

3,71 


]Vlaj. 

3,50 

19,79 

4,60 

3,07 


Jun. 

3,50 

19,57 

4,21 

2.71 


Jiil. 

6,29 

20,29 

2,42 

1,71 


Aiig, 

4,vS 

21,01 

3,07 

2,14 


Sept. 

3,57 

18,00 

4,35 

3,85 


Oct. 

2.43 

20,50 

4,50 

3,43 


Nov. 

3,22 

15,57 

6,85 

4,29 


Dcc. 

2.86 

1915 

4,35 

4.36 



8,72 

51,23 

l.=i,27 

14,08 


Ver. 

8,92 

55,42 

14,73 

11,99 


Aestas. 

14,07 

60,87 

9,70 

6,56 


Aut. 

9,22 

54,07 

15,70 

11,57 


Annus. 

40,93 

2^1,59 

« 

55,40, 

44,20 



Si qvanitur, qyibus temporibus qvisqve gradus venti maxime freqyens fuerit, liaec fabula docet ; 


1823-36* 





1823-36. 

tranqv. 

T\1 A A 

venti 


IraiKprj 

plac. 

vent. 

temp. 


IC 

Jaiu 

11-1831 

24-1830 

12-1827 

9-1832 

Oct. 

6-1827 

28-1825 

15-1823 

6- 




• 

1836 



1326 

1836 


FcLr* 

9-1824 

19-1831 

10-1826 

10-1828 





« 



1833 

1829 

1832 






Mart. 

9-1829 

27.1834 

12-1823 

14-1825 

Nov,. 

12-1836 

22-1833 

17-1823 

15- 





1827 

Dcc. 

10-1830 

28-1831 

11-1829 

9- 

Apr. 

6-1830 

23-1835 

11-1828 

8-1833 







1831 


1829 


Hicms, 

25-1831 

63-1832 

23-1327 

23- 

Maj. 

9-1830 

31-1824 

13-1827 

9-1836 

Ver. 

21-1830 

69-1835 

26-1823 

23- 

J'uu. 

17-1824 

26-1831 

15-1827 

7-1823 




1827 






1835 

Aestas. 

31-1833 

74-1828 

25-1823 

17- 

JuU 

13-1832 

28-1824 

5-1823 

6-1834 


• 


1827 


* 



1827 


Aut, 

14-1836 

68-1834 

41-1823 

21- 




1830 





1 


Aug. 

9-1833 

30-1824 

9-1823 

7-1836 

Annus. 

66-1831 

260-1834 

90-1827 

66- 

8ept. 

8-1831 

26-1834 

9-1823 

9-1827 







1833 












•1830 

1833 

1833 




t 


3 
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Consectaria a<l ventos pertinentia. 


i 

Si qvseritur, qvibus temporibus qvisqve gradus venti mioime freqvens fuerit^ baec tabula docet; 


( 


tr 


an 


I , 


Pr. 


Ki 




i 


un. 


»ul 






traiiQV 

plac. 

vent. 

temp. 

^ . * 

• - ... 



0^-1825 

8-1826 

1-1828 

0 1823 

1827 

1636 


1832 

1835 

1829 

0-1825 
' 1836 

8-1828 

0-1833 

0-1829 

0-1825 
. 1827 
1834 
183 .i 
1836 

6-1825 

1-1829 

0-1833 

0-1824 

1825 

1826 

13-1833 

0-1835 

0-1829 

1836 




0-1824 

7-1827 

0-1824 

0-1824 

1826 

1832 

0-1823 

12-1823 

0*-1824 

0-1824 

1826 


■ 1828 

1827 

1834 


1831 

^1833 

1831 

2-1830 

14-1832 

0-1824 

' 0-1824 

1836 

4 • 

1826 

1828 

4833- 

.1825 

1829 

4.H32 ■ 


1833 


1823-36. 

trauqv. 

plac. 

vent. 

teipp- 






- Aijg. 

1-1824 

8-1823 

0-1824 

.D-1824 


1836 


1834 

1830 





1832 

Sept* 

1-1824 

11-1831 

0-1834 

.1-1825 


1832 



18281 


# 



1834 

‘Oct. 

0-1826 

9-1823 

0-t825 

1-1824 


1835 


1826 

1825 


1836 



1828 





1829 

'Nov. 

0-1830 > 

4-1824 

3-1833 

0-1836 


1833 




Dec. 

0-1823 

12-1823 

0.^^824 

1- 1828 


1831 


1825 



1833 


1834 



1836 


• 

« 

> 


'Kicint. 

1-1825 

35-1826 

42il835 

■‘1-1829 

'■ Ver. 

1-1836 

40-1827 

6-1830 

5- 1826 

* 




1829 

'^Aestas, 

6-1835 

36-182.3 

0-1824 

0 182^ 

'Aut. 

6-1832 

33-1823 

7w1834 

5-1828 

•Aimtts. 

21-1825 

491-1827 

32-1833 

19-1829 


7- 

10. 

13 


Medius numems graduum veriti; ad paries totius numeri centesimas computatus^ per annos 1823 

I 5fj \l[^* 


'3 

;5 

0 

\6i 


24 


i 
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Consectaria aci rentos pertinentia. 


1823-36. 

tranqv. 

t 

plac. 

vent. 

teap* 

1823 36. 

tranqv* 

plac. 

vent* * 

# 


















Jan. 





Jul« 




1—40 

0,11 

0.65 

0,17 

0,07 

1—10 

0,19 

0,64 

0,12 

11-20 

0,14 

0,69 

0,17 

0,09 

11—20 

0,17 

0,70 

0,06 

21—31 

0,09 

0,54 

0,13 

0,24 

21—31 

0,25 

0,64 

0,06 

Febr. 





Aug. 




1-10 

0,07 

0,57 

0,17 

0,19 

1—10 

0,12 

0,68 

0,14 

11—20 

0,08 

0,54 

0,20 

0,18 

11-23 

0,12 

0,75 

0,06 

21—28 

0,11 

0,37 

0,30 

0,22 

21—31 

0,18 

0,64 

0,10 

Mart, 



' 


Sept. 




1—10 

0,08 

0,51 

0,19 

0,22 

1-10 

0,10 

0,67 

0,11 

11—20 

0,12 

0,61 

0,13 

0,14 

11—20 

au 

0,58 

0,16 

21—31 

0,11 

0,56 

0,18 

0,15 

21-30 

0,15 

0,56 

0,17 

Ajr* 





Oct. 




1—10 

0,07 

0,53 

0.24 

0,17 

1—10 

0,06 

0,63 

0,14 

11—20 

0,08 

0,67 

0.15 

0,10 

11—20 

0,08 

0,71 

0,12 

21—30 

0,07 

0,68 

0,13 

0,11 

21—31 

0,09 

0,66 

0,17 

Maj. 





Nov. 




1—10 

0,08 

0.60 

0,15 

0,17 

1—10 

0,08 

0,47 

0,27 

11—20 

0,11 

0,60 

0,17 

0,13 

11-20 

0,10 

0,56 

0,22 

21—31 

0,15 

0,71 

0,12 

0,01 

21—30 

0,14 

0,33 

0,20 

Jun. 





Dec. 

■ 



1—10 

0,10 

0,59 

0,24 

0.07 

1—10 

0,14 

0,60 

0,12 

11—20 

0,14 

0,66 

0,12 

0,07 

It— 20 

0,06 

0,65 

0,16 

21—30 

0,11 

0,70 

0.06 

0,13 

21—31 

4 

0,09 

0,62 

0,15 


temp: 


0,05 

0,07 

0,05 

0.06 

0,07 

0,09 

0,11 

0,15 

0,12 

0,16 

0,09 

0,08 

0,18 

0,12 

0,13 

0,15 

0,14 

0,14 


1823-36. 

tranqv. 

plac. 

vent. 

temp. 

Jan. 

0,12 

0,59 

0,16 

0,14 

Febr* 

0*09 

0,49 

0,22 

0,20 

Mart* 

0,10 

a56 

0,17 

0,17 

Apr. 

0,08 

0,62 

0,17 

0,13 

Maj. 

0,11 

0,64 

0,15 

0,l0 

Jun* 

0,12 

0.65 

0,14 

0,09 

Jul. 

0,20 

0,66 

0,08 

0,06 

Ang- 

0,14 

0,69 

0,10 

0,07 

Sept* 

0,12 

0,60 

0,15 

0,13 

Oct. 

0,08 

0,66 

0.15 

0,11 

Nov. 

0,11 

0,52 

0,23 

0,14 

Dec. 

0.09 

0,62 

0,14 

0,14 

Hiems. 

0,10 

0,57 

0,17 

0,16 

Ver. 

0,10 

0,61 

0.16 

0,13 

Aeatas* 

0,15 

0,67 

0,11 

0,07 

Aut. 

0,10 

0,59 

0,18 

0,13 

Annus* 

0,11 

0,61 

0,16 

0il2 
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Consectaria aci ventos pertinentia. 


^T. 3 , Vis venti atqve directio comparatae. 
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Consectaria aci veritos pertinentia. 


1824. 


• ^ « 


Jan; 


Fcbr, 


plac, 

vent, 

lenip. 

plac. 

velit. 

tcmp. 


Mart. 


Apr. 


Maj. 


Jun. 


Jul. 


Aug. 


Sept. 


plac. 

veiit* 

temp, 

plac, 

' vent. 
temjj. 

plac, 

vent, 

temp, 

plac. 

vent. 

temp. 

plac. 

vent* 

temp. 

plac. 
vent. 
tem p. 


Oct. 


Nov 


Dcc. 


plac, 

vent. 

temp. 

plac. 

Vent, 

temp. 

plac. 

vent. 

temp. 

plac. 

vent, 

temp, 


Sept 


d -i 


5 

w 

* 

I 


t 


i • 


I 17 
\ - 


2 . 


Sept. Or. 1 

Or. 

Mer. Or. 

Mer. 


) , 

• J 1 


1 



• . • . « 

• 

2 . 





4 


12 


1 
1 

1 1 
1 - 


3 

1 


1 

1 

5 


7 
2 
2 

8 


4 


10 


Mer. Oc. 


10 


I 

1 


11 




Oc 


1 
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Cojus^ectaria atl ventos pevtinen.tia 



1825. 

• 



Scpt. 

Scpt- Or. 

Or. 

Mer, Or, 

Mer. 

Wer^ Oc. 

Oc. 

Sept. Oc, 

I911. 

% 

) 








plac. 

t 

2 


2 

8 

4 


1 

Vent. 

1 

1 

2 

- 

• 

2 


2 


t 

- 

- 

- 

- 

4 

- 


plac. 

- 

2 

2 


2 

2 

1 

2 

Vent. 

- 

i 

3 

l 


3 



Vi It-'*»», 


— 

3 

* 

4 

1 

< 

1 

» 

- 

plac. 

.. 

2 


2 


a 



Vent. 

1 

• 


1 


2 



* lenip. 

3 

• 

- 

- 

3 

8 


- 

plac. 

1 

# 

1 

1 

• 

3 

5 

• 

11 

Vent. 

t 

1 

m 



\ 



ii.j. 


- 

- 

* 


\ ^ 

t 

t 

- 

plac. 

3i 

4 

2 

6 

1 

2 

Ii 

2 

Veni. 

1 


- 

3 

1 

1 

f 


J« 0 . ‘'■"•P- 


• 

1 

2 

- 

-y 

1 

a 

- 

plac. 

e 

1 

1 

4 

2 

4 


1 

9 

Vent, 

lul. 

0 

3 

2 

- 

- 

- 

« 

• , 

1 

plac. 

1 



4 

7 

5 

« , 

8 

Vent. 

- 



2 



« 


s. 

• 

• 

- 


- 

- 


- 

plac. 

8 


7 

1 

• 

5 

•t 

3 

Vent. 

1 





> 




! 

- 

1 

- 

- 




plac, ‘ 

5 

3 

5 

• 

3 

3 


1 

Vent. 




* 



t V 

3 

Oct. '‘^“P- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

) •• 

- 

plac. 

7 

7 

3 

1 


8 

1 • 

1 

Vent. 



«• 






V lemp. 
INov. 

- 



- 

- 

i 


- 

plac. 

4 

3 

2 

2 


" 6 


1 

Vent. 

4 



• 





bec. ‘®"*P- 

5 

- 

1 

• 

- 

1 

- 

- 

plac. 

2 

9 

2 


•. 

3 

.. 

2 

Vent. 

• 




• 




teuip. 

- 

1 

1 

- 

- 

1 


* • 


*• • 
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1826. 


Jan. 


piae» 

vent* 

temp. 


Febr» 


plac* 

vent, 

temp, 


Mart. 


Apr 


Maj. 


Jun. 


Jul. 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


plac. 

Tent. 

temp. 

plac* 

vent* 

temp* 

plac. 

vent. 

temp. 

plac 

vent. 

temp. 

plac. 

vent. 

temp, 

plac. 

vent. 

temp. 

plac. 

vent. 

temp. 

plac. 

vent. 

temp. 

plac. 

vent, 

temp, 

plac. 

vent, 

temp. 


Consectaria ad ventos pertinentia. 


Sept. 

Sept. Or. 

Or. 

Mer, Or. 

Mer. 

Mer. Oc. 

Oc* 


4 






1 

4 

1 

• 


2 


1 



2 


1 

i» 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

- 


1 

2 

3 


3 


i» 

10 

- 

.. 

- 



- 

1 

1 

- 

- 

4 

- 

3 

3 

4 

t 

4 

4 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- ■ 

- 

- 

— 

— 

- 

3 

6 

2 

2 


7 



3 

• 


- 

• 


1 

- 

1 

- 

— 

1 

- 


2 

5 

5 

1 

9 

1 

- 


- 

1 

1 

2 

•• 

1 


3 

1 

7 

9 

1 



•• 

- 


1 

• 

% 

- 

- 

1 

2 

1 

- 

5 

1 


3 

2 

7 

1 

• 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

** 

• 

— 

1 

• 

4 

1 

2 


l 

3 

1 


2 



- 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

— 

2 


10 


1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

— 

1 

- 

1 

_ 

2 

• 


- 

• 

4, 

7 

5 

- 

2 

2 

4 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

1 

1 

5 


1 

6 

• 

6 

1 

2 

^ ■■ 


1 

- 

1 


- 

- 


• 

• 

3 

7 

1 


2 

5 


• 

1 


* 

1 

2 

- 

1 

1 



• 

- 

2 


Sept. Oc. 


2 

1 


t 

1 




“P 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

0 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

3 

2 

4 

1 

1 

5 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

3 

2 

5 

6 

1 
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Consectaria ad ventos pertinentia. 


ur. 

Mcr, Or. 

Mer. 

• 

Mer. Oc. 

Oc. 

Sept. Oc. 

$ 

6 


2 


4 

3 

1 

2 

• 


1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 



1 

3 


3 

- 

1 

1 

4 

- 


- 


- 

- 

•• 

1 

3 

1 

1 

4 

1 

2 


- 

— 

1 

- 

1 

2 


• 

- 

- 

2 

3 , 

1 

3 

5 


2 

2 

1 

- 

• 

- 

4 


• 

•• 

- 


— 

1 

1 



A 

5 

o 

o 

5 

- 


- 

2 

- 


- 

- 


•• 


2 


2 

6 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

% 


3 

5 

4 

1 

• 

: 

2 

: 

1 

5 


1 

5 

2 

3 

3 

- 

— 


• 

- 


- 

- 

2 

• 

- 


2 


6 

1 

2 

1 

— 

1 

1 

- 

1 

1 

2 

1 

1 

•• 

- 

6 

3 


2 

2 

A 

2 

- 

— 

- 


- 

3 

- 

- 

- 


•• 

4 


•• 

7 

3 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

1 

1 


— 

— 

- 


2 


- 

7 

1 

- 

3 

- 

- 

- 

• 

- 

‘ 1 


3 



- 
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Consectaria acT ventos nertirientia. 
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1829 . 




^ 0 , 


^'ebr. 


k 


art, 


Pr. 


k 




j 




plac. 
vent, 
teaip. 

plac, 
vent. 
teinp. 

plac, 
Vent 
temp. 

plac. 
Vent, 
temp. 

plac, 
vent. 
temp. 

plac. 
Ven . 

1 . 1 , 

plac. 

Vent, 

. temp. 

plac. 
Vent. 
jj temp. 

^^Pt. 

plac, 

Vent. 

0 . *^“*^’* 

^ci, 

plac. 

Vent. 

\> temp. 

^ov. 

plac. 
Vent, 
K temp. 

plac. 

vent, 

temp. 


Sept. 


6 

1 


‘ 8 
. 7 


; 6 
^ 1 
1 


8 


:io 

1 

1 

Hi 


: 2 
: 2 


Consectaria atl A^entos pertinentia. 


Sept, Or. 


1 

2 


5 

1 


5 


3 

1 


5 

1 


1 

1 


2 

1 


3 

1 


2 

1 


Or, 


1 

7 


1 

2 


1 

1 

1 


3 

3 


6 

1 

1 


1 

3 

1 

3 

1 


Mer. Or, 


5 

1 


1 

1 


2 

2 


2 

1 


4 

o 


3 

1 


Wer. 


3 

1 


2 

1 


5 

2 


Mer. Oc. 


4 

1 


1 


5 

1 


8 


Oc. 


1 


■2 


4 

1 


Sept. Oc , 


1 


2 

1 


2 


5 


9 

1 


3 


25 * 


rc to 
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1830. 


Jan. 


piae. 

vent. 

temp. 


Febr. 


piae. 

vent, 

temp, 


Mart. 


Apr 


Maj. 


Jun. 


Jul. 


Ang. 


Sept. 


Oct. 


Nov, 


Dee. 


piae. 

vent. 

temp. 

piae, 

vent. 

temp. 

piae. 

vent, 

temp. 

piae. 

vent, 

temp. 

piae. 

vent. 

temp. 

plao. 

vent, 

temp. 

piae. 

vent. 

temp. 

piae 

vent. 

temp. 

piae. 

vont. 

temp, 

piae. 

vent, 

temp. 


Consectaria aci ventos pertinentia. 




1 Sept, 

Sept, Or. 

Or. 

Mer, Or. 

Mer. 

Mer. Oc. 

Oc. 

1 

6 

2 

4 

2 

1 

8 

i 

- 

- 

1 

1 

1 

- 

2 

- 


1 

4 

2 

2 

3 

1 

6 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

— 

- 

• 

1 1 

5 

1 

3 

•• 

9 

1 


1 


- 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

• 

- 

1 12 

3 

2 


- 

2 

• 

1 ^ 

- 



— 

- 

1 

1 ^ 

1 

- 

- 


- 

— 

1 1 

6 

4 

2 



2 

1 

— 

1 

1 

1 

- 

• 

j 

- 

2 

- 

— 

- 

- ‘ 

_ 


3 

3 

5 

1 


1 ^ 

- 

— 

3 

- 

- 

- 

3 

- 

• 

• 


— 

•• 

2 

2 

2 

1 


3 

4 

1 ^ 


• 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

4 

6 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

- 

1 

2 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 




2 

4 

1 

2 

* 

2 


1 

3 

2 

1 

- 

- 

- 

2 

- 

1 

1 


— 


1 

2 

6 

3 

1 

3 

i 

1 

- 

1 


- 

2 

- 

1 

1 

- 

- 

2 

2 

• 

1 

7 

4 

2 

- 

1 

• 

1 ^ 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

1 ^ 

- 

2 

1 

•• 


• 

1 ^ 

1 

4 


- 

2 

1 

i 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

1 4 

- 

- 

- 

- 

- 

-• 


Sept. Oc. 


4 

1 


6 

2 
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1831. 


Consedari^ ari; ventbs pertinentia* 



1 


*aft. 

plac. 

s 

1 

* 

3 


2 

Veiit. 

3 

— 


1 


1 

- 


3 

plac. 

2 

; 7 


1 

Veat, 

3 

• 


• « 

h 

r 

- 


— 

plac. 

3 

1 ^ 

3 


3 

Veiit. 




1 

. teuin. 1 

1 , r* 

1 \ 

- 


- 

plac* 

1 r 

2 ! 

^ 9 


5 

Veiit, 

1 

— 


— 


- 

— 


• 

plac. 

3 

2 


6 

Vent* 

1 

- 


2 

y teum. 

luu. 

2 

•• 



plac. 

2 

3 


6 

Vent, 

1 



- 

1,1. "“r- 

1 » 



• 

plac. 

^ > 

• 


1 

Veiit. 

- 

— 


2 

1 tenip. 

‘i 



r 

■ 1 

plac. 

2 

. 


6 : 

veiit. 

1 ** i; 

- 


1 

®ept, 

plac. 

t ! 

1 ^ ^ 

- 



2 1 

B 

5 


3 

j 

Vent. 

1 

- 


3 

n teiiip. 

Uct. 

1 ? 

— 


4 ! 

plac. 

1 

6 


10 

Vent. 

3 

1 



^OV, 

2 



1 

plac. 

7 

6 


3 

Vent. 

1 

3 


5 

j, tenip, 
^ec. 

3 


1 

. 

plac. 

2 

4 


14 

Vent. 


- 


1 

tcinp. 

1 2 



- 


Sept. Or. 


Or. 




W % 

2 


6 

2 

3 


\ 


10 ' 


6 


4 

1 

1 


: 2 




V 


1 

1 


1 

1 

1 


Meri Oc, 


J 


. 5 

1 


Sept, Oc 






. . . 


7 t 




. *> • 


r .j; 

.n r. ■ 




; ' i 

i 

• f « 4 

» J « • , f • 


I . f i 

- vi J 

• f 


> I ’ w 


.A 


• > 


♦ 

•r t 


»-•-.* 


# • 

• t « 
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1832. 


Jan. 


Fcbr. 


plac. 

veni. 

temp 




plac. 

vent. 

temp 


Apr. 


Aiaj. 


Jun. 


JuK 


Aug, 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec, 


plac. 

vent, 

temp. 

plac. 

vent. 

temp. 

plac. 

vent. 

temp. 

plac. 

vent. 

temp. 

plac. 

vent. 

temp. 

plac, 

Vent. 

temp. 

plac. 

vent. 

temp. 

plac. 

vent, 

temp. 

plac. 

vent. 

temp. 

plac. 

vent, 

temp. 


Goiis-ectaria adlveulbs pertinentia 


Sept, 


2 

2 

3 


1 

3 

3 

1 

3 

6 

2 


6 

3 


3 
2 

1 

1 

2 

2 

4 
1 


•Sept. Or. 


1 

1 


2 

2 


, 7 


2 

1 


Or. 


1 

3 


. 4 


. 7 
' 3 


10 

2 


6 


3 

1 


■IVIfr , Or. 




2 

l 


4 

1 


(• 


3 

1 

3 

2 

1 


Mer. 


1 

1 


» 4 

' 1 

> 4 

1 


2 

1 


4 

1 


'j 


Oc. 


4 

1 

4 

8 

6 

2 

1 


.,4 

1 

2 

3. 


7 

1 

3 


)Oc. 


« > 





I 




; 1833. 


I 


40. 


ht. 


plac. 

VfJit, 

plac. 

vent. 

L temp. 
Mart. 

plac. 
Vent 
lemp, 

plac. 
vent. 
If . le®p. 

plac. 

Vent. 

1.., ‘'“f- 

plac. 

Vent. 

»ul. '"“P- 

plac. 

Vent. 

S. 

plac. 

Vent. 

V 

plac. 

Vent. 

Oct. ‘‘“I’- 

> 

plac. 

Vent. 

, plac. 
Vent. 
tcmp. 

plac. 

Vent. 

temp. 


t ■ 


Septi 


I 

i 

i 

1 

i 


i 

s 

i 

i 

1 

3 

fi 

.1 

« 

2 


2 

2 

3 


Consectaria ad Yejnt'63 p erti'nontiaj 





Sept. Or^ 


10 


2 

1 


1 

1 

1 

3 

3 

1 


6 

4 

4 




7 

2 

i 

5 

1 

1 


10 

1 


4 

1 

1 


1 


Mer Or. 


i3 

I 


6 

1 


1 

3 

1 

6 

1 

1 


2 

1 


1 


Mer. Mer. Oc. 


6 

1 


-I 


6 

1 


1 

1 


i. 


1 . 




1 

1 


I - 


1 


.Oc. 




'1 


Se; 


4 . 
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Consectaria ad ventos perlinentia.} 


1834. 

Sept. 

f' • 

t 

Sept. Or. 

O 

• 

1 

• 

Mer. Or, 


• 

.Mer. Oc,. 

, 

Oc, . 

Sept. Oc. 

. - * 







. 



Jan. 

* 

1 

1 

4 • ^ 






; 

piae. 

7 

6 

8 


* «• 

« t 

1 

' m 

• • 


1 

▼cnt. 


1 

3 

1 

— 


2 

i- 

. 

. 

temp. 

• 


1 

1 . 


1 

- 

«» 


Febr. 

t 





» 

- 


\ 

plac. 

i 

5 

1 

1 

2 

- 

9 

0 

- 


Yent, 


2 

: 2 - 

1 

1 

- 

» • 

m 


temp. 


- 


1 

-- 

1 

L 

1 

r 

• 

Uart, 







f 

{ 

* 

, • 

plac. 

1 

5 

7 ' 

6 

4 

2 

3 

2 

1 


vent. 

? 

.. 

1 


• 

1 

# • 


# 

temp. 

1 

- 

1 


— 

- 

- 

- 


Apr. 







t 



plac. 

. • 

2 . 

2 

5 .. 

2 

8 

- 

• 

4 

) 

Ycnt. 

A 

i 

1 

1 . 

> 1 

- ■» 

> • 


m 

. 

temp. 

i 1 - 

! 1 

l 

•• 

- 

i 

1 

1 

- 

- 

f 

4 

Maj. 





1 

1 





plac. 

2 

7 

6 : 

3 

, 1 

» 

- 

1 


velit. 

3 . 

- 



( 1 
» 

. - 

- 



temp. 

6 

“ 


■ - 

* 

■ - 

- 



Jnn. 


• 








plac. 

2 

9 

6 

1 

mm 
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6 


V ■ I U 


f!c. 

> 

1 i' 

r-S 


,y. Y 


. W 


» ^ I < 


I 

• i > / 


» • 




. U 1 > 
i' r. » 


) 




\ « 


* * 


'i 

. .7 




i 


, r 'i 

s ]( ' 

jci -j .-f 


- 1 . w 
I ' 1 

. • V • 


. i 


4^ 






V 


A 




li 


U 


11 


U 


4 


1 
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j/. V 
'^ej\ 


1835. 

plflC* 

vent. 

temp. 

festas, plac. 
vent. 

I temp. 

! ^Ut. plac. 

.vent, 

teinp. 

1836. 

Siems. [plac, 
vent. 
temp, 

' tr. J>lac. 
vent. 
temp. 

^^‘Stas. plac, 

k Vent, 

i temp. 

l^iU, ])ldc. 
vent. 
temp. 

.,..1837. 

‘^^eins. plac, 
vent. 

V 

/tr. plac. 
vent. 

1 temp 


Sept 


5 
1 
2 

* 6 
3 

r 

8 

6 
6 
9 


6 

1 

3 

7 
9 
9 

8 

7 

8 
3 


; 6 
: 3 
. 2 
* 9 

19 


Consectaria ad ventos per lineata a, 




Sept. Or; 


15 

1 


16 

2 

.1 

10 

' 4 
4 
6 
2 
1 
4 




5 
• 7 


18 

4 

8 

3 




Ori ' 


15 

3 

2 

12 

6 

21 

i5 


11 

8 

!5 

:7 

n 

:9 
4 
1 
7 
4 
2 

7 

3 

11 

3 

4 


t, 


r. Or. 

« 

■ Oc.‘< ' 

^Mer. Oc;' 

Oc 

• 

! 

Sept. Oc. 

1 

. i 
• 


j 


-r 

i 



to 

14 

17 


4 


2 




i • *•» 


3 • 

t 

1 

• 

• 


9 : 

13 

5 

12 

2 

♦ 

2 

i. 

1 

1 

1 

# 

r 

- 

1 

1 


i 

r 

V 

2 [ 

5 

4 

i 2 

; 2 

# 



— 

2 



1 


1 


- 





. f 

• 


7 

3 

.12 



. 

2 


5 



♦ 



5 




7 

11 

10 

2 

4 

r 

» 

l 

u 



1 

i . 

1 

4 


6 



4 

7 

4 

12 

2 

12 

. 1 


1 

1 

j 

• 

1 

1 


8 

1 

A 

w 


5 


1 

— 

1 

1 

4 



> 

1 


1 

• 

• 

'5 

10 

13 

1 i 

2 

• 

3 

1 

1 




2 

1 

3 

1 

- 


4 

6 

9 

- 

2 

9 

2 

t 

• 


- 

\ 

% 

1 

- 

1 

1 


- 

i 

« 


.r 


£ 


( 

[ 

* 

• 


* 

J 

Sept. 

Sept, Or. 

JO r. 

Mer. Or. 

« 

1824. 

i 



i 

f • 

: 

1 plac. 

43 

32 

20 

27j 

' Vent. 

13 

7 

6 

. 2! 

11855.'"'”'“ 

23 

7 

6 

4 

k ^ # 

plac. 

32 

30 


22 

Vent. 

14 

5 

5 

7 

ISJC."'”'’- 

16 

1 

9 

6 

5 

))lac. 

26 

35 

41 

1 

vent. 

9 

22 

4 

4 

temp. 

6 

2 

7 

2 


1 

Mcr.l 

^ 4 

Mer, Oc. 

, » 

. . Oc. 

Sept. Gc-‘ 

■ 34 

1 

! ’ 31 

2 

■> 43 ' 

• . 

; 3 

/ 

2 

1 

11 

- 

1 

26 

63 

5 

42 

7 

7 


6 

4 

19 

- 

• 

19 

57 

10 

20 

1 

6 

— 

6 

4 

8 


2 




« • # 


• \ 


• • % • . • 


* J 


I • 

1 / 


< 
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Consectarifi ad rentos perlinentia. 



1 

Sept, 

Sept. Or. 

• 

Or. . ) 

1 

lyier. Or, 

Mer. 

( 

l^Ier. Oc.; 

Oc. , ■ 

Sept. Or, 


1827. 

• * 

• 



- 


\ 

♦ • 1 

« 

• 

i 

plac. 

26 

23 

27 

16 

8 

41 

20 

27 

• . 

vent. 

19 

8 

18 

10 

6 ' 

12 

1 

16 

• 

temp. 

25 

2 

8 

3 

1 

3 

2 

3 

• • ‘ 1 M .UU M' ^ * 

1828. 


• 


' 






plac. 

45 

29 

51 

16 

12 

35 

16 

25 

1 ^ 

vrnl. 

10 

13 

14 

8 

1 

4 

2 ’ 

1 


temp. 

8 

1 

15 

6 

7 

2 

- 

- 


1829. 





• 

? 

j 

• 



* # 

plac. 

66 

29 

31 

21 

16 

26 

21 

26 

. , 

Vent. 

12 

10 

18 

7 

3 

2 . 

2 

7 

* 

temp. 

6 


6 

1 


» 

1 

6 

J 1 t > t 

1830. 

. 

«a 




i 

K 

i 



plac. 

28 

42 

32 

26 

17 

41 

11 ■ 

31 

i , 

J 

f 

vent. 

13 

5 

13 

8 

3 

2 

3 

8 ■ 

% 

. r 

1 

temp. 

18 

2 

9 

4 

2 

6 

1 

- 

* 

; ‘ 

1831. 



. 



7 


i 

1 ■ 

plac. 

32 

45 

49 

38 

6 

30 

5 

10 

f* 

% 

vent. 

13 

6 

16 

4 

2 

1 

« 

- 


temp. 

IS 

- 

8 

8 

3 

2 

1 

- 

« ( 

1832. 





1 


! 

• 


plac. 

2k 

25 

67 

27 

22 

41 

5 

14 : 

^ # 

vent. 

14 

4 

10 

6 

4 

3 

2 

1 

• f 

i . - * 

. 

temp. 

21 

1 

1 

6 

5 

16 

* 

2 

- 

i 

J ‘ ■ 

1833. 





f 



■■ 

1 . 4*t*l 

4 

plac. 

18 

42 ^ 

52 

23 

30 

43 

6 

6 

f 

vent. 

6 

5 

6 

8 

3 

2 

2 



temp. 

15 

5 

11 

7 

2 

7 

^ % 

- 

4 . . . . 

1834. 






» 

• 


» k 

plac. 

32 

49 

67 

31 

14 

52 

3 

12 


vent. 

10 

7 

8 

4 

5 

1 

1 



temp. 

12 

6 

o 

O 

1 J 



2‘ 


1835. 

» 9 









plac. 

25 

43 

60 

27 

24 

'43 

15 

11 

f" 

% 

vent. 

10 

3 

10 

4 


3 

3 

1 


temp. 

23 

4 

8 

9 


10 


1 


1856. 


( 








piae. 

23 

25 

34 

29 

19 

42 

4 

( 21 


vent. 

20 

13 

30 

4 

• * 

: 6 

1 

5 

» • 1 t ..p 4 

temp. 

24 

6 

12 

8 

1 

12 

1 

2 

> 
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Consectaria aci ventos pertinentia. 

Medium ventorum qvoad vim, per annos 1823-56, ad menses, quatuor anni tempora SZ annum, 
(iomputatum^ lioc fuit. 




1823-36. 

Sept. 

Sept. Or. 

Or. 

Mer. Or. 

Mer. 

Mer. Oc. 

Oc, 

Sept, Oc 

piae. 

2,50 

3,71 

3,21 

2,00 

1,93 

3,65 

0,29 

0,93 

A 

vent. 

0,79 . 

0,86 

1,2 i 

0,50 

0,43 

0,50 


0,50 

tenip. 

0.93 

0,64 

0,79 

0,79 

0,07 

0,93 

0,14 

_ 




- 






plac. 

1,43 

3,36 

2,00 

1,79 

0,86 

3,50 

0,29 

0,71 

vent. 

1,21 

1,57 

1,50 

0,57 

0,29 

0,86 

— 

0,14 

, temp. 

ilart. 

1,36 

0,36 

1,00 

0,79 

0,21 

1,57 

0,07 

0,07 

plac. 

1,43 

3,29 

3,14 

2,64 

1,14 

4,21 

0,43 

1,00 

vent. 

0,79 

0,64 

1,29 

0,6 i 

0,43 

0,57 

0,14 

0,57 

. temp. 

2,50 

0,21 

0,57 

0,29 

0,36 

1,14 


0,14 

Apr. 








plac. 

2,64 

3,36 

2,57 

2,43 

1,50 

3,86 

0,07 

2,00 

Vent. 

1,50 

0,86 

0,79 

1,21 

0,14 

0,29 

— 

0,36 

n . j . 

plac. 

1>71 

0,29 

0,43 

0,36 

0,14 

0,79 

— 

2,71 

3,64 

3,57 

3,71 

1,64 

2,14 

0,79 

1,57 

Vent. 

0,93 

0,43 

1.00 

1,00 

0,36 

0,21 

0,21 

0,36 

. temp. 

plac. 

1,14 

— 

0,64 

0,64 

0,07 

0,43 

0,07 

0,07 

2,14 

1,71 

2,64 

2,64 

2,00 

2,29 

1,93 

4,21 

Vent. 

1,43 

0,21 

0,36 

0,43 

0,21 

0,36 

0.14 

1,00 

M. 

1,64 

0,07 

0,21 

0,07 

0,21 

0,36 

— 

0,14 

plac. 

3,64 

0,93 

2,64 

2,43 

2,36 

2,71 

1,64 

4.29 

Vent. 

0,79 

0,07 

0,43 

0,29 

0,14 

0,21 

0,14 

0,36 

1 

plac. 

0,93 

_ 

0,07 

0,29 

0,14 

0,21 

0,07 


3,14 

1,57 

4,50 

1,86 

2,50 

2,57 

1,29 

3,43 

Vent. 

1,00 

0,21 

0,71 

0,71 

0,14 

0,07 

0,21 

r. temp. 

0,64 

0,14 

0,50 

0,21 

0,29 

0,14 

0,07 

0,14 

plac. 

3,00 

2,57 

4,64 

1,64 

1,64 

2,29 

0,60 

1.71 

Vent. 

1,21 

0,43 

1,29 

0,36 

0,29 

0,14 

0,14 

0,43 

o„, 

1,50 

0,29 

0,64 

0,71 

0,07 

0,14 


0.50 

I>lac. 

4,86 

3,64 

4,14 

1,29 

1,14 

3,64 

0,71 

1,00 

Vent. 

i , 71 

1,00 

0,71 

0,36 

0,07 

0,21 

0,29 

0,14 

>j temp. 

1,43 

0,21 

0,79 

0,14 

0,29 

0,50 

— 

0,07 

plac. 

2,79 

2,50 

3,57 

1,21 

1,29 

3,21 

0,57 

0,43 

Vent, 

2,36 

0,93 

1,93 

0,57 

0,36 

0,29 

0,43 

<tec. 

2,21 

0,07 

0,86 

0,43 

0,21 

0,29 

— 

0,21 

plac. 

2,57 

3,71 

3,86 

1,29 

1,14 

5,36 

0,36 

0,79 

Vent- 

1,07 

0,93 

1,36 

0,14 

0,21 

0,43 

0.14 

0,14 

temp. 

1,43 

0,36 

0,93 

0,29 

0,29 

0,79 

0,21 

— 


( 
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Consectaria aci ventos pertinentia. 


1823-36, 


Hiems. 

plaC. 

vent. 

temp. 

Ver. 

plac. 
vent. 
te inp^ 
Aestas. 

plac. 

vent. 

temp. 

Aut. 

plac, 

vent. 

temp. 

Annus. 

plac, 

vent. 

temp. 


Sept* 


6,50 

3,07 

3,72 

6,78 

3,22 

6,35 

8,9 2 
3,2 2 
3,21 

10,65 

6,28 

5,14 


32,85 

14,79 

17,42 


Sept. Or. 


Or. 


10,78 

3.36 

1.36 

10,29 

1,93 

0,50 

4,21 

0,49 

0,21 

8,71 

2.36 
0,57 


33,99 

8,14 

2,64 


9.07 

4.07 
2,72 

9.28 

3.08 
1,64 

9,78 

1,50 

0,78 

12,35 

3,93 

2.29 


40,48 

12,58 

7,43 


Mer. Or. 


5.08 

1,21 

1.8 


rr 

i 


8,78 

2,85 

1,29 

6,93 

1,43 

0,57 

4.14 

1,29 

1,28 


24,93 

6,78 

5,01 


Mer. 


3,93 

0,93 

0,57 

4,28 

0,93 

0,57 

6,86 

0,49 

0,64 

4.07 

0,72 

0,57 


19,14 

3,07 

2,35 


Mer. Oc. 


12,51 

1,79 

3,29 

10,21 

1,07 

2,36 

7,57 

0,57 

0,71 

9,14 

0,64 

0,93 


39,43 

3,98 

7,29 


Oc. 


0,94 

0,14 

0,42 

1,29 

0,35 

0,07 

4,86 

0,35 

0,14 

1,78 

0,43 


8,87 

1,27 

0,63 


Sept. Oc 


2,43 

0,78 

0,07 

4.57 
1,29 
0,21 

11,93 

1.57 
0,28 

3,14 

1,00 

0,78 


22,07 

4,64 

1,34 


Si medium , ad partes centesimas computatum , qvserimus , per singulos annos hanc ta 
nanciscimur. 


• • 



1824 . 


plac. 

vent. 

temp 


1825. 


plac. 

vent. 

temp. 


1S26. 


plac. 

vent. 

temp 


Sept. 

Sept, Or. 

Or. 

Mer. Or. 

Mer, 

Mer. Oc. 

Oc. 

Sept. Oc. 

0,54 

0,70 

0,62 

0,82 

0,97 

0,69 

1,00 

0,93 

0,16 

0,15 

0,19 

0,06 

0,00 

0,07 

0,00 

0,04 

0,29 

0,15 

0,19 

0,12 

0,03 

0,24 

0,00 

0,02 

0,62 

0,83 

0,64 

0.63 

0,70 

0,67 

1,00 

0,88 

0,23 

0,14 

0,13 

0,20 

0,19 

0,09 

0,00 

0,12 

0,26 

0,03 

0,23 

0,17 

0,11 

0,24 

0,00 

0,00 

0,65 

0,59 

0,79 

0,71 

0,79 

0,80 

1,00 

0,71 

0,23 

0,37 

0,08 

0,19 

0,04 

0,08 

0,00 

0,21 

0,12 

0,03 

0,13 

0,10 1 

0,17 

0,11 

0,00 

0,07 1 
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Consectaria atl yeritos pertinentia. 


lai* 



Sept. 

Sept. Or. 

Or. 

Mer. Or. 

Mer. 

Mer. Oc, 

Oc. 

Sept. Oc. 










1827. 









plac. 

0,37 

0,70 

0,51 

6,53 

0,53 

0,75 

0,87 

0,59 

1 

vent. 

0,27 

0,24 

0,34 

0,34 

0,40 

0,20 

0,04 

0,35 

tenip. 

0,36 

0,06 

0,15 

0,10 

0,07 

0,05 

0,09 

0,06 

1828. 


* 







plac. 

0,71 

0,67 

0,64 

0,53 

0,60 

0,85 

0,89 

0,96 

vejit. 

0,16 

0,30 

0,17 

0,27 

0,05 

0,10 

0,11 

0,04 

tenip. 

0,13 

0,02 

-0,19 

0,20 

0,35 

0,05 

0,00 

0,00 

1829. 









plac. 

0,79 

0,74 

0,56 

0,72 

0,84 

0,93 

0,88 

0,68 

X 

veiit. 

0,14 

0,26 

0,33 

0,24 

0,16 

0,07 

0.08 

0,18 

tenip* 

0,07 

0,00 

0,11 

0,03 

0,00 

0,00 

0,04 

0,13 

1830. 


% * 







plac. 

0,47 - 

0,86 

0,59 

0,68 

0.77 

0,84 

0,73 

0.79 

A 

vent. 

0,22 

0,10 

0,24 

0,21 

0,14 

0,04 

0,20 

0.2 1 

^ temp. 

1831. 

0,31 

0,04 

0,17 

0,11 

0,09 

0,12 

0,07 

0,00 

plac. 

0,55 

0,90 

0,68 

0.76 

0,55 

0,91 

0,83 

1,00 

X 

Vent, 

0,22 

0,10 

0,21 

0,08 

0,18 

0,03 

0,00 

0,00 


0,22 

0,00 

0,11 

0,16 

0,27 

0,06 

0,17 

0,00 

plac. 

0,44 

0,83 

0,86 

0,69 

0,71 

0,69 

0,56 

0,93 

Vent. 

0,22 

0,13 

0,13 

0,15 

0,13 

0,1)5 

0,22 

0,07 

^ temp. 

(1833. 

0,33 

0,03 

0,0 i 

0,15 

0,16 

0,25 

0,22 

0,00 

plac. 

0,46 

0,81 

0,75 

0,61 

0,86 

0,83 

0,75 

0,00 

Vent. 

0,15 

0,10 

0,09 

0,21 

0,09 

0,04 

0,25 

0,00 


0,38 

• 

0,10 

0,16 

0,18 

0,06 

0,13 

0,00 

0,00 

plac 

0,59 

0.79 

0,86 

0,76 

0,74 

0,87 

0,75 

0,86 

vent. 

0,19 

0,11 

0,10 

0,10 

0,26 

0,01 

0,25 

0,('l0 


0,22 

0,10 

0,04 

0,15 

0,00 

0,12 

0.00 

0,14 

plac. 

0,43 

0,86 

0,77 

0,68 

0,96 

0,77 

0,83 

0,85 

Vent. 

0,17 

0,06 

0,13 

0,10 

0,00 

0,05 

0,17 

0,08 

1836 ."“"'- 

0,40 

0,08 

0,10 

0,22 

0,04 

0,18 

0,00 

0,08 

plac. 

0,34 ' 

0,58 

0,45 

0,71 

0,95 

0,70 

0,67 

0,75 

Vent. 

0,30 ; 

0,30 

0,39 

0,10 

0,00 

0,10 

0,17 

0,18 

temp. 

0,36 • ■ 

• 0,12 

0,16 

0,19 

0,05 

0,20 

0,17 

0,07 


^ 5 . Ratio ventorum ad l)aronietruni. Rosa ventorum ])arometrica. 


Si octo ventorum suum cuifjve medium menstruum stationum & annorum constituimus 
ejusmodi. 


, tabula effici- 
27* 
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Consectaria ad ventos pertinentia. 


1823. 
Jan. 
Febr, 
Mart. 
Apr, 
Maj. 
Juti. 

Jul. 

Aug, 

Sept.; 

Oct. 

Nov. 

Dcc. 

1824. 
Jan. 
Febr. 
M^rt. 
•Apr. 

M aj. 
Jun. 

Jul. 

Aug. 

Sept, 

Oct. 

Nov, 

Dec. 

1825. 

Jan. 

Febr. 

Mart. 

Apr, 

Maj, 

Jun. 

Jul. 

Aug. 

Sept, 

Oct. 

Nov. 

Dec 

1826. 
Jan. 
Febr. 
Mart. 
Apr, 

M;aj. 

Jun, 

Jul, 

Aug. 


■ 

1 Sept. 

Scpt. Or. 

- 

Or. 

Mer. Or. 

Mer. 

Mer. Oc. 

Oc. 

% 

Sept. Oc. 










P. 

L. 

p. 

L. 

P. 

L. 

p. 

L. 

P. 

L. 

. P. 

L. 

P 

. L. 

P, 

L. 

28 

2,56 

28 

0,18 

27 

7,29 

28 

2,41 

27 

10,08 

27 

8,25 




_ 

27 

7,20 

27 

6,91 


— 

27 

3,71 

26 

5,64 

26 

9,66 


» 



27 

5,9-1 

27 

9,23 

27 

3,74 

27 

4,91 

27 

6,95 

27 

2,05 

27 

6,15 

27 

3,56 

27 

1 1 ,93 




— 

28 

0,94 

27 

5,73 

28 

0,36 



28 

0,92 

27 

10,97 

28 

0,42 

27 

11,27 

27 

10,84 

27 

11,05 


— 


— 

27 

9,47 

27 

9.90 

27 

8,18 


— 

27 

8,30 

27 

8,35 

27 

5,31 

28 

5,53 

28 

1,17 

27 

1 0,14 

27 

10,70 

27 

11,00 

27 

9,73 

27 

10,02 

27 

9,57 





27 

8,13 

27 

10,37 

27 

ll,47 

27 

6,35 




— 


— 

28 

0.92 

27 

6,43 

f • 


27 

8,64 

27 

9,46 

27 

7,48 

27 

1,81 


— 

27 

10.69 

27 

10,30 



27 

1.92 

27 

8,62 

27 

8,17 




— 


— 

27 

10,49 

27 

5,07 

27 

6,85 

27 

‘10,59 

27 

7,58 

27 

8,21 

27 

4,63 

27 

8,95 

27 

8,21 

27 

6,26 

27 

6,80 

27 

1,33 


% 

27 

2,34 


— 


— 

27 

4jo3 

27 

1,84 

27 

6,84 

27 

5,70 

27 

11,20 

27 

4.84 



27 

2,74 

27 

9,65 

27 

10,30 

27 

7,30 

27 

8,80 

27 

10,65 

26 

10,97 

27 

6,40 

28 

1,27 

27 

10,26 

27 

8,66 

27 

11,68 



27 

11,52 

27 

8,91 



28 

4,82 

28 

6,55 

21 

9,16 



27 

6,66 

27 

7,01 

27 

5,95 

28 

3,29 

27 

9,61 

27 

10,27 

27 

10,67 

27 

9,51 

27 

5,20 








— 

28 

2,25 



28 

5,35 



27 

7,23 

27 

8,37 


— 


— 

28 

5,22 

28 

4,47 


1 , 



28 

1,09 

27 

11,09 


— 


— 

28 

1,89 

28 

0,04 

28 

1,15 





27 

7,88 

27 

5,62 



28 

3,72 

28 

1,87 

27 

3,54 

27 

3,25 

27 

6,20 

27 

7,44 

. 28 

0,40 


— 

28 

0,97 

28 

OiSl 

27 

1 1,84 

27 

8,20 


— 



27 

10,20 


— 

27 

11,04 

1 27 

8,99 

27 

6,03 

27 

8,39 


— 



27 

7,74 






27 

8,72 

27 

9,93. 

27 

3,03 


— 



27 

2,91 



27 

9,29 

28 

0,69 

27 

4,69 

27 

6,35 

27 

5,19 

27 

8,82 

27 

3,03 




27 

3,34 



27 

9,41 

27 

6,89 

27 

5,04 

27 

8,24 

27 

5,46 

27 

6,50 

27 

1,56 

27 

lOilO 

28 

0,68 



27 

10,21 

27 

6,32 

27 

7.49 


— 


— 

28 

0,34 

28 

1,00 

28 

6,05 


V 

28 

3,31 

27 

6,45 



28 

2,98 

27 

11,95 

28 

2,50 

27 

11,85 

28 

0,80 

28 

2,88 

28 

l,Si 

28 

1,59 

28 

3,50 


6,77 

27 

7,52 

27 

11,44 

27 

9,92 

28 

2,48 



28 

2,64 

28 

0,62 

28 

0,77 





27 

11,94 

27 

9,67 

27 

6,8 1 



28 

1,33 

27 

8;06 



27 

8,71 

27 

8,80 



27 

9,69 

27 

9,80 

27 

7,77 

27 

10i39 

27 

5,88 

27 

9,20 


— 

27 

9,68 

27 

9,06 



28 

0,14 

27 

7,L1 

27 

3,43 

27 

9,18 

27 

1,89 



27 

5,04 


_ 

27 

11,80 

27 

8,30 

27 

9,73 

27 

5,96 

27 

4,88 



27 

3,81 



27 

9,60 

27 

8,35 

27 

3,46 

27 

6,32 


« 



26 

10,04 


— 

27 

2,90 

27 

8,09 

27 

9,29 

27 

6,85 

27 

2,49 



27 

4,37 



27 

4,29 



27 

0,61 

27 

2,01 

27 

2,45, 



27 

0,58 





27 

10,17 

27 

8,59 

28 

0,03 

27 

9,92 

27 

9,12 

27 

6,95 

27 

11,42 

27 

11,04 

27 

11,19 

27 

7,63 

27 

9,16 

27 

4,96 



27 

6,11 



27 11,00 



28 

0,97 

27 

8,30 

27 

9,40 

27 

9,18 

27 

10,17 

28 

2,74 


— 

Ti 

8,80 



27 

10,61 

27 

5,96 

27 

8,69 

27 

1 1 ,24 

28 

1,99 

27 

9.69 

27 

8,23 

27 

4,73 



27 

7,06 

27 

7,01 

27 

7,86^ 

28 

2,24 

27 

8,52 

1 27 

7,40 

27 

7,15 

27 

6,80 



28 

7,89 

27 

9,78 

27 

4,85 

27 

7,42 
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Consectaria aci ventos pertinentia. 




Sept. 

ScpL Or. 

Or. 

Mer, Or, 

Mer. 

Mer. Oc. 

Oc.. 

Sept. Oc. 

1826. 

P. 

L. 

P- 

L. 

p. 

L. 

p. 

L. 

p. 

L. 

P. 

L. 

P. 

L, 

P. 

L. 

^ept. 

27 

9,94 

.27 

2,14 

27 

10,76 

27 

5,73 

27 

8,87 

27 

7,81 

27 

7,66 

27 

11.61 

Oct. 

27 

3,33 

27 

6,05 

27 

6,22 



28 

0,70 

27 

2,26 

27 

7,30 

27 

0,80 

^OV, 

28 

1,70 

27 

9,10 

27 

9,27 



26 

8,73 

27 

11,77 


— 



l^ec. 

27 

9,54 

27 

4,92 

27 

9,16 



27 

6,18 

27 

7,73 

27 

9,34 



, 1827. 







• 










1*1 n. 

27 10.16 

27 

7,21 

27 

5,77 

27 

8,05 

27 

9,22 

27 

4,00 


— 

27 

6,90 

‘■'ebr. 

27 

9,93 

28 

5,35 


1 

28 

1,25 

27 

10,20 

28 

2,61 



28 

1,55 


27 

6,18 

28 

0,47 

27 

6,92 

27 

5,00 

27 

6-87 

27 

5,71 

27 

3,80 

27 

7,18 

^pr. 

28 

1,73 

28 

0,22 

27 

5,07 

27 

10,07 

27 

8,09 

27 

5,41 



28 

4,76 

^Jaj. 

27 

9,22 

27 

7,70 

27 

7,82 

27 

7,87 







27 

6,77 

Jun. 

27 

9,40 

27 

7,38 

27 

6,46 

27 

7,46 

27 

7,2.5 

27 

7,63 

27 

9,70 

27 

5,61 

Jm. 

2 

10,18 

27 

9,97 

27 

8,74 


«P— 



27 

10,71 

27 

9,07 

27 

9 18 


27 

11,31 



27 

1 1 ,27 



28 

1,26 

28 

0,07 

28 

3,66 

27 

1 1 ,77 

'■iopt. 

27 

5,11 

27 

0,80 

27 

9,25 

27 

7,25 

27 

6,53 

27 

9,95 

27 

4,56 

.27 

7,80 

Oct. 

27 

7,52 

28 

1,42 

27 

10,78 

27 

4,06 



27 

1 1 ,52 

28 

1,87 


— 

N^ov. 

27 

9.04 

27 

8,29 

27 

10,39 

27 

5,70 



27 

5,52 

28 

0,39 

28 

7,59 

^tc. 

27 

3,01 

26 

9,17 

26 

10,86 



27 

4,39 

27 

2,20 

27 

8,43 


— 

» 1828. 


% 















^n. 

27 

4,96 

27 

6,34 

27 

7,57 

27 

3,56 

27 

6,00 

27 

5,25 


— 

27 

7,57 


27 

5,‘J5 

27 

6,75 

27 

6,72 

27 

3,70 

27 

5,88 

27 

4,15 


. 

21 

6,80 


27 

10,04 

27 

10,90 

28 

0,15 

% 


27 

3.SQ 

27 

3,89 

27 

4,83 


— 

^Pr. 

27 

9,35 

27 

10,21 

27 

6,26 

27 10,12 


— 

27 

8,02 


— 


— 

J^aj. 1 





27 

10,29 

27 

1 1 ,66 

28 

3,46 

27 

10,06 

27 

7,55 

27 

8,39 

1 ^ • 

|uiu 

27 

11,45 



27 

8,67 

27 

10,57 

27 

7,30 

27 

8,39 

27 

11,27 

27 

11,30 

hl 

27 

10,09 



27 

8.95 

27 

10,69 

28 

0,34 

27 

10,61 

27 

9,30 

27 

9,12 


27 

10,25 

27 

8,50 

27 

10,37 

27 

7,94 

27 

10,74 



28 

4,28 

27 

9,68 

^ept. 

27 

5,60 

27 

7,65 

28 

0,41 

27 

10,65 

28 

1,27 


— 

27 

11,42 

27 

1,78 

Oct. 

27 

8,80 

27 

4,91 

27 

9,93 

27 

6,68 

27 

11,40 

27 

6.24 

27 

6,41 

27 

5,78 

{^ov. 

27 

9,18 

27 

5,99 

27 

9,53 

27 

5,85 

27 

5,48 

27 

10,30 

27 

4,88 


— 

^ec. 

27 

0,69 

27 

3.80 

26 

11,74 

27 

10,11 


— 

27 

1,09 

27 

8,90 

26 

11,36 

V 1829. 

















ta„. 

27 

9,83 

28 

0,16 

27 

9,07 


— 

27 

4,81 

27 11,05 

28 

0,60 

27 

4,78 

Jfbr. 



27 

11,65 

27 

7,62 

27 

7,27 

27 

9,67 


— 

27 

11,50 

27 

9,89 


27 

10,74 

27 

11,65 

28 

1,37 


— 

27 

1,20 

28 

0,87 

28 

1,20 

28 

4,69 

^Pr. 

27 

9,15 

27 

11,48 

27 

11,62 

28 

0,90 



27 

9,60 


— 

27 

11,87 


27 

9,13 

27 

6,20 

27 

7,85 

27 

7,61 

27 

6,36 

28 

1,15 

27 

9,17 

27 

11,89 

Juii. 

27 

10,70 



27 

1 1 ,47 

28 

0,00 

27 

8,33 

27 

8,12 

28 

0,58 

27 

11,68 

A 

27 

9,42 

27 

7,63 

27 

11,69 



27 

9,47 


— 

27 

9,65 

27 

9,00 


27 

11.59 

27 

10,19 

27 

11,09 

27 

8,59 

27 

7,40 


— 

27 

11,60 

27 

11,56 

^•'Pt. 

27 

8,32 

27 

10,32 

27 

6,89 

27 

8,46 

27 

7,60 

28 

0,64 

27 11,60 

27 

11,25 


27 

10,92 

27 

3,65 

28 

0,54 

27 

9,50 

27 

4,96 

27 

3,97 


— 


. 

^ov. 

27 

11,04 

27 

7,84 

27 

11,38 

27 

8,24 

27 

4,06 

27 

6,6'^ 

27 

8,09 

27 

9.32 

^^ec. 



28 

2,50 

27 

6,77 

27 

10,38 

27 

10,29 

27 

3,43 

27 

1,06 

27 

7,63 

, 1830. 

















s 



28 

2,77 

27 

6,54 

27 

11,97 

27 

1 0,.52 

27 

7,86 

; 28 

0,97 

27 

9,43 


27 

8,87 

27 

4,59 

26 

1 1 ,49 

27 

10,32 

27 

2,28 

27 

3,77 

j 27 

11,10 



ilart. 

27 

11,09 

27 

4,50 

27 

3,93 

27 

0,83 


■ — 

27 

2,66 

‘ 27 

1,42 

26 

9,89 

^pr. 

27 

6,97 

27 

5,83 

27 

6,49 


— 


_ 

27 

7,62 


— 

28 

3,30- 
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Consectaria aci A’^enlos pertinentia. 




Sept, 

Sept. Or. 

;or. 

Mer, Or. 

Mcr. 

Mer. Oc. 

Oc. 

Sept. Oc. 

1830. 

P. 

D. 

P. 

L. 

p. L. 

P. 

L. 

P. 

L. 

P. 

L. 

P 

. L. 

P 

. L. 

Maj. 

28 

1,89 

27 

9.99 

27 

9,05 

27 

9,17 

27 

10,52 



27 

11,94 

27 

11,10 

/ 1 
Jun. 

27 

9,62 


— 

27 

8,52 

27 

10,78 

27 

10,33 

27 

3,44 



27 

11,80 

Ju). 

27 

8,31 

27 

7,45 

27 

8,85 

27 

1.77 


— 

27 

3,54 

27 

‘9,07 

27 

9,22 

Aiig. 

27 

10,66 

27 

10,33 

27 

10,35 

27 

10,98 

27 

9,63 

27 

8,20 

27 

9,35 

27 

10,60 

Sept. 

27 

4,98 

27 

2,70 

27 

6,39 

27 

6,42 


4,24 

27 

9,25 



27 

5,39 

Oct. 

27 

8,88 

27 

4,00 

27 

8,17 

27 

6.22 

27 

27 

6,60 

27 

11,10 


— 

Nov. 

27 

2,84 

27 

6,19 

27 

9,17 

27 

1,69 


— 

26 

6,83 


— 


— - 

Dec. 

28 

0,49 

27 

8,37 

27 

6,99 




— 

27 

6,75 



27 

11,85 

1831. 









27 

4,83 







Jaii. 

28 

0,52 

28 

0,41 

27 

11,03 

27 

7,34 

27 

8,38 





Febr. 

: 27 

t',02 

27 

6,80 

27 

3,13 

27 

2,96 


— 

27 

8,42 

27 

0,67 



Mart. 

27 

4,93 

27 

0,67 

27 

3,97 

27 

5,11 

.27 

3,81 

27 

5,22 





Apr . 

j 27 

8,05 

27 

10,80 

27 

7,87 


— 

28 

3,59 

27 

5,54 





Maj. 

i 28 

1,52 

27 

11,85 

28 

0,87 

27 

10,50 

27 

8,05 

27 

9,91 


— 


— 

Jnn. 1 

1 27 

7,88 

27 

9,53 

27 

10,05 

27 

9,43 


— 



27 

9,05 

27 

6,50 

Jul. 

i 27 

6,86 



27 

7,24 

27 

6,78 

27 

6,87 

27 

6,41 



28 

2,25 

Aug. 

27 

6,38 


— 

27 

11,52 

27 

8,24 

27 

6,58 

27 

8,91 

27 

7,18 

28 

2,88 

Se[)t. 

27 

5,76 

27 

8,98 

27 

8,08 

27 

3,81 


— 


— • 


— 



Oct, 

27 

6,79 

27 

10,68 

27 

2,63 

27 

7,03 

26 

2,32 

27 

0,11 


— 


... 

Nov, 

27 

11,36 

27 

8,56 

27 

7,35 

27 

2,71 


— 







Dec. 

27 

5,44 

27 

0,71 

27 

4,89 

27 

7,18 

28 

0,70 

27 

4,08 


— 


— 

1832. 









26 

9,99 







Jan. 

27 

6,69 

27 

7,32 

27 

6,53 

27 

3,64 

27 

2,64 

27 

6,81 


— 

Febr. 

1 27 

1,55 



27 

2,29 

27 

2,50 

27 

0,63 

27 

4,06 


— 


_ 

Mart. 

27 

3,89 

27 

11,75 

27 

0,56 

27 

6,55 

27 

5,83 

27 

2,32 


— 

26 

5,73 

Apr, 

27 

8,70 

28 

0,78 

28 

0,31 

27 

9,80 

27 

9,69 

27 

6,45 


— 

28 

2,64 

Maj. 

28 

2,5 1 

27 

11,08 

27 

9,80 

28 

1,52 

28 

7,81 

.28 

2,74 

28 

0,37 

27. 

11,67 

Jun. 

27 

9,80 

27 

10,85 

27 

10,82 

27 

11,76 


— 

27 

10,26 

28 

3,24 

23 

0,73 

Jul. 

27 

3,28 


— 

28 

1,91 

28 

1,26 

28 

0,58 

28 

0,41 

28 

0,41 

27 

9,92 

Aug. 

27 

10,78 


i 

27 

10,29 

28 

2,28 



27 

9,14 


— 

27 

9,07 

Scpt. 

27 

7,47 

27 

8,35 

27 

8,94 



27 

7,58 

27 

8,97 


— 

27 

9,35 

Oct. 

27 

4,14 

27 

8,45 

27 

4,29 



27 

6,22 

27 

1,96 

27 

7,13 



Nov, 

27 10,72 

26 

1 J,72 

27 

5,52 

27 

4,77 

27 

4,66 

27 

6,88 

26 

10,51 



Dec. 

27 

7,11 

27 

7,92 

27 

1,60 

26 

8,38 

27 

5,35 

26 

11,00 




— 

1833. 










9,31 







Jati, 


— 

27 

7,R0 

28 

0,30 

27 

8,73 

27 

27 

8,56 

27 

5,83 



Febi\ 

27 

6,22 

27 

5,55 

27 

4,31 

27 

6,63 


— 

27 

4.53 


— 



Mart. 

28 

2,02 

28 

0,12 

27 

1,15 

27 

10,70 

27 

11,00 

27 

10,07 


— 



Apr. 

27 

8,90 

27 

8.96 

27 

6,04 

27 

5,50 



27 

2,29 



28 

0,00 

Muj. 

27 

6,81 1 27 

7,83 

27 

8,85 

27 

9,08 

27 

7,82 

28 

0,71 

27 

8,60 



Jun. 

27 

11,13 

27 

10,46 

27 

11,53 




— 

27 

9,84 

27 

10,64 

27 

11,64 

Jul. 



27 

9.18 

28 

0,55 




— 

28 

1,77 

28 

0,87 

27 

9,94 

Aug. 

27 

8,01 

2 7 

6,52 

.'27 

9,52 


— 

28 

0,66 

28 

4,05 



28 

3,05 

Sppi. 

27 

7,60 

27 

5,t0 

27 

7,24 

27 

6,36 

27 

8,66 

27 

9,44 




— 

Oct. 

27 

6,92 

27 

5,30 

27 

7,19 

27 

8,10 



27 

8,10 






Nov. 

27 

9,92 

27 

7,28 

27 

.6,67 

27 

2,74 

27 

0,91 

27 

1,91 


_ 



Dcc. 

1 27 

3,71 

27 

3,65 

27 

2,38 

27 

4,39 


— 

27 

2,88 






Consectaria ad ventos perlinentia. 
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Sept, 

Sept, Or. 

Or. 

Mer. Or. 

Mer. 

Mer, Oc, 

Oc. 

Sejjt. Oc 

, 1S34. 

P, 

L. 

P, 

L- 

P. 

L. 

p. 

L. 

P, 

L. 

P. L. 

P. 

L. 

p. 

L. 

1 

V. 1 

27 

5,79 

27 

2,33 

27 

5,66 

26 

4,78 



27 

4,78 


«i. 



1 

27 

11,40 

27 

1,76 

27 

4,42 

27 

5,65 

27 

4,80 

27 

2,89 






27 

6,72 

27 

6,33 

27 

7,92 

27 

5,35 

27 

4,88 

27 

3,34 

28 

1,05 

28 

2,60 


28 

0,95 

28 

4,05 

28 

2,69 

28 

0,85 

28 

1,71 

27 10,93 





Moj. 

27 

9,33 

28 

1,30 

28 

2,45 

27 

10,42 

27 

10,21 





27 

11,62 

^uu 

27 

8.23 

27 

10,01 

27 

9,12 

28 

2.33 


— 

27 

10,67 



27 

11,64 

Jul. 




— 

27 

11,38 

27 

9,55 

27 

10,03 

28 

0,05 





o"S- 

28 

2,04 

27 

9,94 

27 

8,35 

27 

8,34 

27 

8,29 

28 

3,10 

27 11,87 

27 

10,06 


27 1 1,33 

27 

8,79 

27 

11,62 



28 

6,88 

27 

9,63 



27 

11,00 

^Ct. 

27 

9,43 

27 

8,47 

27 

2,59 

27 

11,76 

27 

7,93 

27 

3,52 

26 

11,84 

27 

9,57 

Kov. 

27 

7,85 

27 

5,95 

28 

3,37 

27 

11,33 

27 

9,85 

27 

9,49 



27 

4,70 

^ec. 


— • 

27 

4,68 

27 

9,40 

27 

7,62 

27 

9,12 

27 11,18 

27 

4,50 

27 

4,23 

1S35. 

















Jan, 1 

27 

10,49 

27 

7,70 

27 

10,33 

27 

6,63 



27 

8.12 





^'cbr. 

27 

7,45 

27 

7,78 

27 

3,69 




— * 

27 

2,00 




27 

5,12 

*Urt. j 

28 

1,72 

27 

8,64 

27 

6,20 

27 

0,46 

27 

6,46 

27 

7.50 



27 

8,14 

Apr. 

28 

3,92 

28 

5,22 

‘iS 

0,00 

28 

1,99 

27 

8,20 

'.^7 

7,11 






Maj. 

27 

10,86 

27 

9,75 

27 

10,05 

27 

10,81 

27 

11,82 

28 

1,0!) 



27 

11,77 

^UII. 

27 

7,43 


— 

27 

11,37 

27 

10,40 

27 

10,47 

27 

8,38 

28 

1,26 

27 

6,06 

Jul. 

27 

8,64 

27 

6,46 

27 

8.24 



27 11,59 

27 

11,10 

28 

0,72 



Aug. 

27 

10,23 

27 

9,32 

27 

7,95 

27 

8,44 

27 

8,31 



27 

8,44 

27 

7,10 

Sept. 

27 

5,68 


— 

27 

8,87 


— 

27 

4,59 


— 

26 

11,96 

27 

6,53 

^Ct, 

27 

7,28 

27 

8,78 

27 

10,65 

27 

7,53 



27 

5,14 






Nov, 

27 

4,77 

27 

4,06 

28 

1,42 

28 

0,37 

28 

4,82 

27 

6,93 






I)cc. 

27 

8,60 

28 

0,S4 

27 

7,96 

27 

11,77 

27 

10,12 

27 

7,54 





1836. 

















Jan. 

26 

11,31 

27 

5,63 

27 

6,79 

27 

7,34 



27 

2,13 






27 

7,01 

28 

1,10 

27 

7,56 

28 

0,52 

27 

2,78 

27 

5,00 





Maxt^ 

27 

3,86 

27 

4,22 

27 

3,31 

27 

2,93 


— 

27 

4,13 


— 

27 

5,85 

Apr. 

27 

6,94 

27 

8,77 

27 

6,79 

27 

9,52 

27 

3,90 

27 

7,13 



27 

5,08 

Maj. 

28 

2,99 


— 

28 

3,45 

27 

11,85 

28 

1,00 

27 

7,09 

28 

0,67 

28 

1,29 

Jiin. 

27 

9,23 

27 

9,99 

27 

6,24 

27 

7,21 



27 

11,70 



27 

8,31 

Jul. 

27 

8,04 


— — 

27 

8,18 

27 

8,12 



27 

6,78 



27 

6,79 


27 

3,54 




27 

6,16 

27 

9,65 

27 

8,67 

27 

7,10 

27 

7,63 

27 

6,21 

^ept. 

27 

10,69 

28 

0,57 

27 

10,75 

27 

11,03 



27 

11,70 



27 

11,88 


27 

10,87 

27 

7,70 

27 

10,49 

27 

8,00 



27 

9,06 

27 

7,58 

27 

8,42 

J^ov. 

27 

4,96 

27 

5,42 

27 

5,70 

27 

6,76 

27 

0,05 

27 

2,14 



27 

3,90 

t^ec. 

27 

6,72 

27 

10,84 

27 

4,77 



28 

2,45 

27 

10,52 

27 

11,26 

27 

4,88 

, 1837. 

















^aiu 

27 

9.86 

27 

7,96 

28 

0,05 

28 

1,94 

27 

11,38 

27 

10,54 



27 

0,58 

Hbr. 

27 

2,20 

27 

1,51 

26 

9,87 

27 

4,70 

27 

3,40 

27 

1,18 

28 

1,70 



‘'lart. 

28 

0,75 

28 

4,29 

27 

10,27 

28 

0,22 

28 

5,90 

28 

1,14 






28 

2,97 


— 

27 

8,59 

27 

11,59 

27 

5.68 

28 

1,07 




27 

8,66 

^aj. 

27 

11,10 

27 

11,50 

28 

0,67 

28 

1,16 

28 

0,75 

28 

1,82 


— 

28 

0,05 

J r- 

27 

10,76 

27 

1 1 ,22 

28 

0.57 


... 

28 

2,13 






27 

11,33 



— 

28 

0,54 

27 

8,90 

27 

11,44 

28 

0,(0 

28 

1,13 



28 

0,46 
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Con se ctaria ad ventos perlinentia. 



Sept, 

Sept, Or. 

Or. 

Mer, Or. 

1 

Vier. 

Mer. Oc. 

Oc. 

Sept. Oc. 

1S23. 

Ver. 

27 

10,48 

27 

9.87 

27 

5,62 

27 

9,39 

27 

9,75 

27 

8,92 

27 6,15 

27 

k 

7,80 

Aestas. 

27 

9,48 

27 

10,18 

27 

11,15 

27 

7,11 

27 

9,18 

27 

7,86 

28 6,53 

i 28 

1,15 

Aut. 

27 

9,09 

27 

5,07 

27 

7,75 

27 

9,36 

27 

7,70 

27 

6,93 

27 4,63 

27 10,26 

1824. 

liiems. 

27 

7,39 

27 

4,00 

27 

6,81 

27 

5,28 

27 

11,09 

27 

i 

1,95 

27 6,40 

: 27 

5,38 

Ver. 

28 

0,33 

27 

9,73 

27 

0,59 

27 

6,04 

27 

7,91 

27 

7,73 

28 3,29 

28 

0,25 

Aestas. ' 

28 

2,63 

28 

3,25 


27 

11,92 

28 

0,48 

27 

5,62 



28 

3,25 

Aut. 

27 

11,38 

27 

6,58 

27 

6,66 

27 

6,20 

27 

9,44 

27 

9,77 

— 

28 

0,14 

1825. 

IJiems. 

27 

10,42 

27 

8,44 

27 

5,44 

27 

5,09 

27 

8,63 

27 

3,52 

27 6,50 

27 

7,81 

Ver. 

27 

11,56 

28 

1,67 

28 

1,40 

28 

0,25 

27 

8,83 

10,74 

27 

7,59 

28 1,59 

28 

3,06 

Aestas. 

27 

7,75 

27 

7,52 

27 

9,02 

27 

10,92 

27 

27 

8,25 

28 0,22 

28 

0,20 

Aut. 

27 

8,39 

27 

5,48 

27 

8,31 

27 

3,88 

27 

9,68 

27 

6,22 

— 

27 

11,66 

1820. 













3,59 

ri iiiTjs. 

27 

8,19 

27 

4,07 

27 

4,23 

27 

2,47 


— 

27 

0,68 

— 

27 

Ver. 

27 

10,58 

27 

8,60 

27 

9,65 

27 

8,47 

27 

9,14 

27 

8,20 

28 1,08 

27 

11,02 

Aestas. 

27 

7,96 

27 

6,54 

27 

8,71 

27 

6,62 

27 

8,31 

27 

9,81 

27 11,03 

27 

8,20 

Aut. 

27 

9,98 

27 

6,27 

27 

9,32 

27 

5,73 

27 

8,74 

27 

9,20 

27 7,42 

27 

4,10 

1827. 












9,74 

IJieius. 

27 

9,90 

27 

9,84 

27 

6,45 

27 

8,63 

27 

7,94 

27 

10,27 

27 9,34 

27 

Ver. 

27 

8,13 

27 

10,00 

27 

6,52 

27 

8,04 

27 

7,79 

27 

5,56 

27 3,80 

27 

10,21 

Aestas. 

27 

10,40 

27 

8,67 

27 

9,58 

27 

7,46 

27 

10,25 

27 

10,73 

27 10,33 

27 

8,20 

Aut. 

27 

7,12 

27 

7,70 

27 

10,50 

27 

5,86 

27 

6,53 

27 

8,15 

27 11,58 

28 

0,52 

1828. 














riiems. 

27 

3,67 

27 

5,18 

27 

5,04 

27 

3,64 

27 

5,15 

27 

3,20 

27 8,43 

27 

7,18 

Ver. 

27 

9,81 

27 

10,41 

27 

9,21 

27 

10,89 

27 

9,68 

27 

7,17 

27 6,87 

27 

8,39 

Aestas. 

27 

10,70 

27 

8,60 

27 

9,52 

27 

9,13 

27 

9,01 

27 

9,45 

27 11,78 

27 

8,92 

Aut. 

27 

8,63 

27 

6,64 

27 

10,82 

27 

8,26 

27 

9.78 

27 

6,51 

27 7,9 1 

27 

4,28 

1829. 














Uieuis. 

27 

7,80 

27 

11,08 

27 

4,68 

27 

7,98 

27 

6,43 

27 

3,94 

27 11,00 

27 

6,76 

Ver. 

27 

9,52 

27 

9,43 

27 

11,58 

27 

9,37 

27 

3,28 

28 

0,62 

27 10,18 

28 

0,84 

Aestas, 

27 

10,28 

27 

9,46 

27 

11.44 

27 

9,87 

27 

8.93 

27 

8,12 

28 0,05 

27 10,31 

Aut, 

27 

9,78 

27 

6,05 

27 

10,40 

27 

8,58 

27 

4,95 

27 

6,44 

27 8,97 

27 

10,28 

1830. 















liiems. 

27 

8,87 

28 

1.46 

27 

3,80 

27 

10,84 

27 

8,71 

27 

5,49 

27 4,05 

27 

8,91 

Ver. 

27 

7,98 

27 

6,89 

27 

7,66 

27 

5,00 

27 

10,52 

27 

3,60 

27 8,44 

27 

8,85 

Aestas. 

27 

9,53 

27 

9,61 

27 

9,29 

27 

10,11 

27 

10,07 

27 

4,30 

27 9,11 

27 

10,35 

Aut. 

27 

4,53 

27 

4.25 

27 

8,26 

27 

4,94 

27 

4,24 

27 

4,94 

27 11,10 

27 

5,39 

1831. 

liiems. 

27 

li,63 

27 

8,45 

27 

8 „56 

27 

5,46 

27 

4,83 

27 

8,08 

27 0,67 

27 

11,85 

Ver. 

27 

0,01 

27 

8,78 

27 

9,30 

27 

6,55 

27 

8,88 

27 

6,65 

— 


— 

Aestas. 

27 

7,11 

27 

9,53 

27 

10,08 

27 

8,25 

27 

6,70 

27 

7,12 

27 8,58 

27, 

11,88 

Aut. 

27 

9,15 

27 

9,37 

27 

5,81 

27 

4,34 

26 

2,32 

27 

0,11 

— 



1832. 

liiems. 

27 

4,13 

27 

■3,54 

27 

4,95 

27 

3,92 

27 

2,12 

27 

3,78 

27 6,8 1 



Ver. 

27 

9,82 

27 

11,66 

27 

6,58 

27 

9,8S 

27 

9,96 

27 

4,16 

28 0,37 

27 

8,68 
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Consectaria aci ventos pertinentia. 



Sept, 

Sept. Or. 

Or, 

Mer.' Or. 

1 

Mer, 

Mer. Oc. 

Oc. 

Sept, Oc, 










1832. 














1,35 

27 


Aestas, 

27 

10,90 

27 

10,85 

27 

10,88 

28 

0,76 

28 

0,58 

27 10,61 

28 

11,53 

Aut. 

1833. 

27 

7,22 

27 

6,52 

27 

6,93 

27 

4,77 

27 

5,73 

27 

5,05 

27 

, 2,82 

27 

9,35 

















Hiems* 

27 

6,78 

27 

6,36 

27 

4,49 

27 

4,98 

27 

7,87 

27 

2.81 

27 

5,83 

28 

0,00 

Ver. 

27 

8,90 

27 

9.76 

2 

5,62 

27 

8,41 

27 

9,41 

27 

9,38 

27 

8,60 

Aestas. 

27 

9,26 

27 

8,70 

27 11,67 


— 

28 

0,66 

28 

1,90 

27 

11,38 

27 

11,43 

^ Aut, 

27 

7,90 

27 

6,56 

27 

6,94 

27 

4,54 

.27 

2,66 

27 

7,79 





1834. 













Hiems. 

27 

6,73 

27 

2,84 

27 

4,55 

27 

3,46 

27 

4,80 

27 

3,12 


_ 


— 

Ver, 

27 

9,25 

27 

11,21 

27 

11,05 

27 

9,58 

27 

10,19 

27 

8,59 

28 

1,05 

28 

1,11 

Aestas. 

27 

9,68 

27 10,00 

27 

9,11 

27 

9,75 

27 

9,33 

27 

11,98 

27 

11,87 

27 

11,00 

4 

1835. 

27 

9,70 

27 

8,31 

27 

9,68 

27 

11,60 

27 

11,03 

27 

6.69 

26 11,84 

27 

6,56 











• 

1 

Hiems. 

27 

9,48 

27 

7,26 

27 

7,56 

27 

7,35 

27 

9,12 

27 

6,47 

27 

4,50 

27 

'4,82 

Ver. 

28 

1,18 

27 

10,8t 

27 

8,95 

27 

8,61 

27 

7,93 

27 

7,62 


_ ! 

1 

27 

9,95 

Aestas. 

27 

8,64 

27 

7,39 

27 

8,76 

27 

9,69 

27 

10,02 

27 

9,15 

27 

1 1,48 

27 

6,68 

^ Aut. 

27 

6,23 

27 

7,04 

27 

11,66 

27 

10,76 

27 

7,03 

27 

5,30 

26 

11,96 

1 

27 

6,63 

1836. 











« 

• 


Hiems. 

27 

6,12 

27 

9,02 

27 

7,52 

27 

910 

27 

8,29 

27 

4.76 


— 1 


8,20 1 

Ver. 

27 

6,55 

27 

6,24 

27 

6,06 

27 

9,76 

27 

11,18 

27 

6,76 

28 

0,67 : 

27 

~ Aestas. 

27 

8,21 

27 

9,99 

27 

7,12 

27 

8,63 

27 

8,67 

27 

7,45 

27 

7,63 

27 

6,77 

Aut. 

27 

8,85 

27 

7,72 

27 10,24 

27 

9,71 

27 

0,05 

27 

7,78 

27 

7,58 

27 

9,34 

1837. 












1 


2,73 

Hiems. 

27 

7,31 

27 

8,62 

27 

9,45 

27 

8,39' 

27 

9,48 

27 

4,68 

28 

0,47 

27 

Ver. 

28 

0,92 

28 

2,11 

27 

10,27 

28 

0.48 

28 

1,39 

28 

1,40 


l 

27 

10,35 1 



Sept, 

Sept. Or, 

Or. 

Mer, Or, 

824. 

27 

11,05 

27 

8,60 

27 

7,94 

27 

6,87 

J825. 

27 

9,05 

27 

8,38 

27 

7,95 

27 

9,82 

1826. 

27 

9,42 

27 

5,76 

27 

8,56 

27 

6,18 

1827. 

27 

8,82 

27 

9,53 

27 

8,79 

27 

7,56 

828. 

27 

7,98 

27 

7,89 

27 

8,36 

27 

7,33 

JS29. 

27 

9,58 

27 

9,22 

27 

7,92 

27 

8,96 


27 

7,44 

27 

7,56 

27 

7,05 

27 

8,14 

;83i. 

27 

9,97 

27 

8,99 

27 

7,93 

27 

7,04 


27 

8,01 

27 

7,19 

27 

6,95 

27 

8,28 


27 

8,13 

27 

7,38 

27 

6,98 

27 

6,58 

}f34, 

27 

8,78 

27 

6,64 

27 

8,44 

27 

9,01 


27 

8,62 

27 

8,32 

27 

9,66 

27 

8,73 

1836. 

27 

7,74 

27 

8,16 

27 

7,45 

27 

9,35 



Mer. 

Mer 

, Oc, 

Oc. 

Sept, Oc, 

27 

11,03 

27 

3,97 

27 

10,84 

28 

1,40 

27 

9,28 

27 

5,71 

27 

11,13 

28 

0,09 

27 

8,61 

27 

7,47 

27 

9,43 

27 

7,23 

27 

8,02 

27 

8,94 

27 

10,28 

27 

9,76 

27 

8,11 

27 

6,21 

27 

9,00 

27 

7,81 

27 

6,50 

27 

7,92 

27 

11,09 

27 

10,17 

27 

8,68 

27 

4,81 

27 

7,76 

27 

9,28 

27 

5,83 

27 

6,79 

27 

7,00 

27 

11,87 

27 

7,08 

27 

5,50 

27 

8,72 

27 

10,43 

27 

7,63 

27 

7,49 

27 

9,53 

27 

11,49 

27 

9,94 

27 

7,13 

27 

8,25 

27 

9,28 

27 

8,94 

27 

3,51 

27 

8,54 

27 

7,20 

27 

9,42 

27 

6,34 

27 

8,63 

27 

7,90 




28 


218 


Consectaria ad ventos pertinentia. 


Haec tabula prodit, si annum a 1 Dec. usque ad 1 Dec. computamus ; si contra a 1 Jan. ad 1 Jan* 
annus computatur hanc tabulam nanciscimur. b 


1 

Sept. 

Sept. Or. 

Or. 

.Mer 

. Or. 

Mer. 

Mer, Oc. 

Oc. 

Sept. Oc. 

1823. 

27 

9,63 

27 

8,83 

27 

7,56 

27 

8,76 

27 

7,72 

27 

5,32 

27 

9,44 

27 10,69 

1824. 

27 

11,41 

27 

8,84 

27 

7,46 

27 

7,04 

27 11,03 

27 

4,07 

27 

10,84 

28 

1,07 

1825. 

27 

9,04 

27 

7,11 

27 

8,50 

27 

9,82 

27 

9,28 

27 

5,71 

27*^11.13 

27 11,93 

1826. 

27 

9,48 

27 

6,00 

27 

8,70 

27 

6,18 

27 

8,26 

27 

8,02 

27 

9,42 

27 

7,56 

1827. 

27 

8,15 

27 

10,51 

27 

8,49 

27 

7,56 

27 

7,78 

27 

8,29 

27 

10,28 

27 

9,76 

1828. 

27 

8,83 

27 

8,05 

27 

7,92 

27 

7,51 

27 

8,77 

27 

6,27 

27 

9,02 

27 

7,53 

1829. 

27 

9,80 

27 

9,48 

27 

9,63 

27 

9,08 

27 

7,52 

27 

7,72 

27 

10,38 

27 

10,32 

1830. 

27 

8,19 

27 

7,45 

27 

7,07 

27 

7,87 

27 

7,92 

27 

5,19 

27 

9,56 

27 

9,44 

1831. 

27 

9,14 

27 

8,38 

27 

7,45 

27 

7,04 

27 

6,40 

27 

6,48 

27 

7,00 

27 

11,88 

1832. 

27 

8,10 

27 

6,87 

27 

7,01 

27 

7,43 

27 

6,50 

27 

4,48 

27 

7,39 

27 

10,43 

1833. 

27 

7,91 

27 

6,50 

27 

6,99 

27 

7,33 

27 

7,97 

27 

8,96 

27 

9,53 

27 

11,49 

1834. 

27 

9,08 

27 

7,46 

27 

8,98 

27 

8,97 

27 

9,87 

27 

7,99 

27 

7,31 

27 

8,92 

1835. 

27 

8,62 

27 

9,16 

27 

9,39 

27 

9,19 

27 

9,05 

27 

6,49 

27 

8,77 

27 

7,45 

1836. 

27 

7,58 

27 

8,51 

27 

7,80 

27 

9,23 

27 

9,58 

27 

6,34 

27 

9,06 

27 

7,80 

1823-36. 

Sept. 

Sept. Or. 

Or. 

Mer 

. Or. 

Mer, 

Mer. Oc, 

Oc. 

Sept Oc. 

Jan. 1 

27 

8,59 

27 

7,91 

27 

7,48 

27 

7,19 

27 

8,11 

27 

5,53 

27 

8,64 

27 

5,99 

K©br. 

1 27 

7.27 

27 

7.04 

27 

5.02 

27 

5,40 

27 

4,82 

27 

4 61 

27 

7 23 

27 

10 56 

Mart. 

27 

m 1 

8,29 

27 

8,23 

27 

6,11 

27 

5,32 

27 

6,75 

27 

5,61 

27 

7,70 

27 

6,83 

Apr. 

27 

9,97 

27 

10,23 

27. 

8,39 

27 

9,60 

27 

8,49 

27 

7,25 

28 

3,29 

27 

10,20 

Maj.] 

27 

10,82 

27 

10,52 

27 

10,26 

27 

9,33 

27 

9,47 

27 

10,50 

27 

10,33 

27 

10,66 

3un. 

27 

9,31 

27 

10,15 

27 

9,71 

27 

9,94 

27 

9.28 

27 

9,53 

27 

11,63 

27 

11,58 

Jul. 

27 

10,05 

27 

8,51 

27 

9,84 

27 

9,66 

27 10,19 

27 

9,07 

27 

10,82 

27 

10,33 

Aiig. 

27 

9,39 

27 

9,38 

27 

9,35 

27 

8,68 

27 

9,16 

27 

10,08 

27 

10,31 

27 

11,03 

Sept, 

27 

8,02 

27 

6,39 

27 

9,10 

27 

8,12 

27 

8,48 

27 

9,69 

27 

5,42 

27 

9,44 

Oct. 

27 

9,05 

27 

7,17 

27 

7,89 

27 

7.76 

27 

6,79 

27 

5,41 

27 

7,87 

27 

6,47 

Nov. 

27 

8,83 

27 

6,37 

27 

9,03 

27 

6,13 

27 

4,77 

27 

6,53 

27 

7,72 

27 

8,65 

Dec. 

27 

7,22 

27 

6,44 

27 

4,88 

27 

6,66 

27 

8,28 

27 

3,80 

27 

6,84 

27 

6,58 

Hiems, 

27 

7,67 

27 

7,14 

27 

5,77 

27 

6,40 

27 

7.33 

27 

4,57 

27 

7,48 

27 

7,46 

Ver, 

27 

9,71 

27 

9,68 

27 

8,22 

27 

8,39 

27 

8.33 

27 

7,19 

27 

9,72 

27 

9,39 

Aestas. 

27 

9,59 

27 

9,51 

27 

9,57 

27 

9,47 

27 

9.51 

27 

9,53 

27 

11,00 

27 

10,99 

Aut. 

27 

8,69 

27 

6,72 

27 

8,71 

27 

7,36 

27 

6,69 

27 

6,81 

27 

7,09 

27 

8,57 

Annus. 

1 27 

8,94 

27 

8,01 

:27 

7,99 

27 

8,03 

27 

8,11 

27 

6,65 

27 

9,46 

27 

9,83 


h 


i 


1 
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Consectaria aci ventos pertinentia. 

« 

Docent haec consectaria , post quatuordecim annorum observationes , ventos Sept. Oc, Oc, Sept. 
Wometri ratione habita, esse elevantes, ventos autem Mer. Oc, Or, Sept. Or, Mer. Or. SG Mer. deprimentes. 

G, Ratio ventorum ad tbermometrum. 

Rosa ventorum thermometrica, ad menses, stationes & annos constituta (per annos 1823-27), 

Iiaec erit. 



I 
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Consectaria aci ventos pertinentia. 



1825. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 

1826. 
Jan« 
Febr. 
Mart, 
Apr. 
Maj. 
Jun. 
JuL 
Aug, 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 

1827. 
Jan. 
Febr. 
Mart. 
Apr. 
Maj. 
Jun. 
Jul. 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 

1828. 
Jan. 
Febr. 
Mart. 
Apr. 
Maj- 
Jun. 
Jul. 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 

1829. 


Jan. 

— 

Febr. 

1 — — . 

Mart. 

1,1 

Apr. 

+0.3 

Maj. 

1 3,5 

Jun. 

l 8.4 
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Consectaria aci ventos pertinentia. 



a ^ 

Sept. 

Sept. Or. 

Or. 

Mer. Or. 

* 

Mer. 

Mer. Oc. 

Oc. 

Sept. Oc, 










1823. 









Ver. 

—10,3 

+0“,2 

— 0°,7 

+60,2 

+7°.9 

+302 

_10 

+10,2 

Aestat« 

+9,2 

11,2 

+13,2 

11,5 

1,3 

11,4 

+12 

10,8 

Aut« 

0,5 


2,6 

4,2 

4,1 

1>2 


5 

1824 









Eieins« 

—4,7 

-2,1 

-1,5 

-0,7 

. 4“3i4 

—2,4 

—3 

-1,8 

Ver. 

0,6 

+4,3 

+6,1 

4*5,9 

.3,4 

4*0,8 

+4 

+6,2 

Aestas. 

+12.6 

11,8 


12,4 

12 

11 


12,5 

Aut. 

-2,2 

2,8 

1,5 

6 

5,5 

-1,4 

— 

2,7 

1825. 


1 



• 




Hiems. 

—7,9 

—9,2 

-4,3 

-1,5 

+2,5 

—2,7 

—1,5 

-6,7 

Ver. 

+0,2 

+o,t 

+3.2 

4*5,2 

3,2 

+0,4 


4“lj4 

Aestas. 

7,4 

9 

10,4 

10,8 

11,7 1 

11,3 

9,5 

12,2 

Aut.' 

1,9 

3,6 

3,6 

4 

9,7 

2,9 

— 

4,2 

1826. 









Hiems. 

—2 

-1.1 

—0,7 

4*1,4 


—0,6 

_ 

+0,2 

Ver. 

2,3 

+1.3 

+4,2 

6 

+5,3 

+4,6 

+2,5 

-1,4 

Aestas. 


10 

8,5 

A 

8,8 

0 

7,8 

A 

8,5 

A 

9,7 

1 il ^ 

4*y>3 

Aut. 

-0,1 

li9 

4,9 

0 

4 

4 

4^>2 

4,1 

1827. 









Hiems* 

—8,9 

—0,7 

-1.2 

+3,0 

+3.1 

+1,4 

-2,5 

-2,5 

Ver. 

3,9 

+0,1 

+0,9 

4,4 

1,5 , 

—0,5 

3 

+1,8 

Aestas. 

+10,4 

11,5 

11.3 

10 

9,5 

+10,6 

+10.2 

9,5 

Aut. 

2,4 

6 

3,9 

j 

7,1 

7 

5,4 

3,5 

2 

1828. 

Hiems. 

—2,4 

—0,5 

+0,7 

+2,6 

+1,8 

—0,3 

—1 

-1.5 

Ver, 

2,1 


5,5 

6,2 

6 

+2,9 

+7 

+3.3 

Aestas, 

+11,8 

12,7 

12 

11,8 

11 

12 

10,8 

13,8 

Aut, 

-0,1 

4,8 

7,1 

6,9 

8,4 

5,8 

5,9 

6,8 

1829. . 









Hiems. 

-,0,8 

“|-0,3 

+2,0 

4“4,1 

+2 

+0,4 

0 

—2,1 

Ver. 

+2,1 

4»6 

— 5,5 

1 

7 

4 

6,7 

4*6j2 

+1. 


Sept, 

Sept. Or. 

0.. 

Mer* Or. 

Mer. 

Mer. Oc, 

Oc. 

Sept. Oc 

1824. 

-00,3 

+30,6 

+20 

+60,4 

+80,8 

—10,3 

+00,5 

+80,9 

1825. 


0 

1,9 

5,6 

5,7 

+1.4 

4,9 

4,9 

1826. 

1,7 

0,8 

4,4 

6,5 

6,4 

4,8 

5,5 

5 

1827. 

0,6 

0,9 

4,9 

5,3 

4,1 

4,6 

6,8 

3,3 

1828. 

2,4 

2,9 

1 6,7 

6,8 

7,1 

4,1 

7,4 

9,4 


I 

i 
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Consectaria ad ventos pertinentia. 


• . r V' * * 


Ha5c| tabula prodit si annum a 1 Dec. ad 1 Dec. computamus; si contra a 1 Jan. usqve ad i 

I . * • ' 

_ . f • s ■ . 

Jan. annus computatur, taLulam seqventem nanciscimur. 



» 

Sept. 

Sept, Or. 

Or, 

. 

Mer. Or 

• 

1 

Mer. 

Mer. Oc 

Oc. 

. 

Sept. Oc. 

* 

1823. 

+1P,2 

-f-l°,8 

+20,9 

+5 “,6 

+ 50,6 

+2P.8 

—2,0 

+•^“.5 


+6»,2 

. 


1824. 

0,1 

2,8 

. 1,3 

6,6 

8,8 

- 0,7 

0 

7,5 


t 

> 

4826. 

2,6 

0,2 

• 2,8 

5,4 

5,7 

+2,0 

+ 6,9 


5,7 



4826. 

1>2 

1,2 

4,6 

5,2 


6.1 

4,8 

4,2 


6,4 


i 

1827. 

0,4 

1,2 

4,4 

5,5 

4,1 

4,5 

7,3 


3,3 


i 

\ 

1828. 

3,6 

2,9 

5,8 

6,6 

4 


7,6 

4.2 

• 

7.3 

$ 

• 

9,1 


9 

1823-28 

i 

Sept. 

Sept, Or^ 

Or. 

Mer. Or. 


Mer,; 

Mer. Oc! 

• 

Oc. 

Sept. Oc. 

t . 


/ 

Jan. 

i 

-4P,0 

— 2°,9 

—00,7 

+3°,1 

+2°,9 

•— 1°,7 

I 

1 


% 

-20,8 



Febr. 

6,6 

. 0,8 

1,7 

+1,6 

0,7 

0,5 

1.6 

0,5 . . 

— 10,5 


2,9 


1 

Mart» 

6y2 

4^1,6 

2,7 

; 

3,1 

+0,2 

1,2 

( 

3,2 

T 

* « 

Apr. 

0: 

1,8 

3,8 


3,3 

0,8 

+4 


+2.6 . 

. 

1 

Maj. 


6,5 

7 

8 

7,7 

7,3 

8,5 


7,2 


1 

r 

1 

Jun. 

7,1 

10,3 

9,3 

9,3 


8,7 

. ,.' 8,1 

9,9 


10,7 


1 

Jnl, 

12,5 

12, 

12,4 

12,1 


12,8 

11,4 

11,3 


13,2 


0 

1 

Aug, 

M 

11,1 

11,2 

11,2 

11,6 

10,8 

10.4 


11 



Sept. 

5,6 

7,8 

7,8 

8,5 

7,5 

8,1 

7,8 


6,1 ■ 



Oct. 

1.5 

3 

3,2 

3,7 

3,4 

3,8 

4,2 


3,9 


✓ 

Nov, 

-4,2 

-1,6 

1 

. 2,5 

2,5 

0,8 

2,5 


-1,6 


4 

Dec., 

4,3 

» 

2,5 

-0,3 

» 

‘ 1,2 

' 3,8 

— 1,4 

— 2,2 


3,9 , 

r 

4 

4 

0 

1 

« 

Hiems. 

6 

2,1 

0,5 

1,7 

2,7 

1.2 

2 


3,1 



Ver. 

1,7 

+2,2 

+4,0 

5,7 

4,5 

+ 2,1 

+ 4,2 

4'1,8 



Aestas. 


11,0 

11,2 

11,0 

10,7 

10,2 

10,3 


11,6 



Aut. 

0,2 

3,2 

4 

5,9 

5,6 

3,5 

4,6 


4,3 



Annus, 

1.4 

< 

1,7 

4,1 

00 

4 


6.5 

2,9 

6,2 

• • 

6,1 

> 
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J 

1 

I 

J 

I 

J 

J 


is 


18J 


Haec tabula docet, ventos Mer., Oc., Sept. Oc. & Mer. Or. majorem calorem, ventos autem 
Sept. Or., Mer. Oc. minorem calorem ijvam medium generale attulisSe. 


Sept 


•I 


k 


I 
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1 


t.; 


ConsQctaeiia a4 Tfento 3 pertiijeiLtja 


7. Ratio ventorum ad praecipitationes agvosas. 

. 


f 



Si qvaeritur, qvoties 

• « 

octo ventorum qvisque pluvia 

comitatus 

fuerit, hic 

numerus prodit. 






i 




1 


Sept. 

Sept. Or, 

o. 

Mer. Or. 

Mer. 

. Mer. Oc. 

Oc. 

Sept Oc. 

1 

* • 









. . 

- 

>823. 






. 

• 


n 

Jan. 


.. 

1 

4 

2 

2 




F ebr. 




2 

2 

1 



• 

> j * 

t 

Mart« 



- 

6 

• 




1 • ' • * 

Apn 




6 

1 

1 


_ - 


Maj. 



- 

1 

4 

- 

- 

- 

i 

a 

! 

4 

Jun. 

.. 

1 

- 

- 





Julr 

1 

•• 


1 

1 

3 



♦ ^ 

Aug. 

1 ** 

1 

- 

3 

- 

- 


i 1 


Sept. 

1 

- 

- 

2 

4 


m/, 

- 

• ^ 

Oct, 



1 

8 

1 

«• 


M . 

« • ' 

Not. 

1 


4 


1 

2 




» Dec. 

- 



- 




• 


1824. 



4 







Jan. 



- 

1 

2 



te 


Pebn 


• 

- 

- 

1 




. 

Mart, 

1 


2 

- 

1 

1 

.. 

te 

• 

Apr. 


- 

« 

i 

9 

3 

- 

... 


. 

' Maj. 

- 

- 

U 

6 

- 

- 

- 

4 

1 

• 

Jun. 

1 ^ 



- 

- 

* 

te 


• 

Jul. ' 


.. 


4 

1 


T 

te 

.tt 

f 

Aug. 


- 

- 

" 

8 

1 


te 

s 

Sept. 

1 

1 

2 

7 

4 

1 

- 

- 

• • • ' 

OcL 

1 

• 

1 

— 

.. 

* 


•• 

• * 

Kov. 

1 

1 

] 


- 



i 

te 


. Dec. 

1 ^ 


• 




^ . 

.1.1? l 

1825. 




• 



« 

- 

■ ; ' l 

Jan. 

** 


1 

1 

7 

1 


te 


Febr. 



3 

2 

1 


te 

te 


Mart. 

W 



1 

6 

7 



1 i 

Apr, 

r 



- 

- 

1 

te 

te. 

t 

Maj. 


— 


4 



1 


t. • 

Jun. 


1 j 

1 

2 

2 

.. 

* 

- 

i • 

Jul. 

1 ♦ 

1 


1 

3 

3 

« 

te 

te' 

' / - 

i ■ . ' 1 

V 

^ « 

Aug. 

1 


7 “ 

- 

r 

5 

i 

te 

« 

• « i .a 

■ 1 " . 

1 ^ept. 

1 

1 

2 

- 

2 

2 


- 

Oct. 1 




- 


7 

te 

te 

i •- . / 

• « . 

4 

' Nov. 


. 

r 

1 

2 


1 

te 

U 


1 iJec. ' 
1826. 

L 

1 t 

1 


' — 

• 

t 

1 



* 

A 

t 

> 

t . . «1 

Jan. 

1 

f 

1 

2 


- 

te 

te 

1 

Febr. 

1 

l 

1 - - 

> 

( 

» 

1 

2 

> 

f 

i 

t 

A 


I 
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Consectaria ad ventos pertinentia. 


Sept. Or. 



1 

1 

1 


Or, 


1 

3 

2 

5 

3 

4 
1 


3 

2 

1 

6 

1 

2 

3 

1 

1 

5 
1 
2 
2 
1 
2 
1 

6 
ip 

3 


1 

4 


Mer. Or. 


2 

1 

1 

5 

2 


4 

2 

1 


3 

3 

2 

1 

1 

4 
3 

1 

1 

1 


2 

1 

i 

1 


Mer. 



1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 


1 

2 


1 

1 

1 

3 


1 

2 


2 

2 



Mer, Oc. 

Oc. 

Sept. Oc- 










2 

* 



8 

- 

- 


6 

- 

- 


7 

- 

- 

« 


- 

3 


3 

- 



2 

2 



4 

- 



5 

- 

- 


1 




4 

- 

- 


- 


• 






1 

- 

1 


3 

2 

1 


4 

- 



4 

- 

1 


2 

1 

- 


2 

1 

- 


1 

•• 

— 

• • 

1 

- 



- 

• 

- 


- 

- 

- 


1 

- 

» 


3 

• 

- 


1 

1 

- 


1 




4 

3 



1 

1 

- 


2 

- 



i 



, 

,1 

• 

- 


1 

r «• 

- 


2 

> 

2 

- 


2 

1 

1 


9 

1 

- 

$ 

» ^ 

r 


- 



^ 1 

$ 

- 
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# * 

Consectaria ad ventos pertinentia. 


• 

Sept. 

Sept. Or. 

1829. 



Nov, 


- 

Dee- 

- 

— 

1830. 



Jnn. 

- 

1 

Febr* 

— 

- 

Mart. 

- 

- 

.April. 

- 


Maj, 

-• 

2 

Jun. 

- 

- 

Jul. 

— 

1 

Aug. 

— 

- 

Sept, 

•• 

2 

Oct, 

- 

1 

Nov, 

- 

- 

Dec. 

- 

- 

1831. 



Jan, 

- 

1 

Febr. 


- 

Mart. 


- 

Apr, 

— 

1 

Maj. 


• 

7un. 


— 

Jul. 

- 

- 

Aug. 

— 


Sept, 


1 

Oct. 

— 

— 

Nov, 

— 

1 

Dec. 

— 

- 

1832. 



Jan, 

•• 

1 

Febr. 

• 

- 

Mart. 

— 

— 

Apr. 

•• 

— 

Maj. 


•• 

Jun. 

1 

— 

Jul. 

- 

- 

Aug. 

- 


Sept. 

• 

3 

Oct, 

— 

•• 

Nov. 

— 

1 

Dec, 

- 

- 

1833. 



Jan. 

- 

1 

Febr. 

- 

- 

Mart. 

— 

— 

Apr. 

— 

•• 

Maj. 




Or, 

Mer. Or. 

Mer. 

Mer. Oc 

1 


3 

fi 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

4 

1 

1 

1 

.. 

2 

2 


2 

1 

- 


1 

3 

- 

1 


2 

6 

2 

1 

- 

- 


1 

2 

2 

3 

1 

2 

2 



6 

3 

2 

6 

3 

1 



- 

- 

— 

2 

1 

3 

1 

te 


2 


1 

4 

11 


3 

- 

— 


2 

4 

3 


2 

1 

4 

•w 

te 

3 

4 

2 

3 

3 

6 

3 

2 

8 

2 


te 

9 

1 


te 

7 

1 


te 

4 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

— 

3 

.. 

— 

- 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

i 


• 

3 

4 


3 

2 

4 

2 

2 

3 

— 


•• 

6 

— 

1 

1 

6 


6 

4 

2 

4 

2 

• 

2 

— 

2 

2 


2 

3 

5 

2 

1 



— 

6 

2 

3 

3 

5 



5 

8 

2 

3 



29 
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Consectaria aci ventos pertinentia. 



Sept, 

Sept. Or, 

Or. 

Mer, Or.^ 

• * * . • 

1 

Mer. 

» 

. Mer, Oc. 

I 

Oq. . 

1 

1833. 








Jtin, 


- 

4 


- 

1 

- 

JuL 


2 

2 


- 

4 

- 

Aug. 

2 

2 

2 


5 

2 

— 

SepL 

1 

2 

3 

2 

2 

6 

- 

Oct. 

— 


2 

1 


4 

— 

Nov. 


- 

2 

4 

6 

- 


Dec» 


- 

1 

1 

- 

- 

- 

1834. 






. 

• 

Jan. 



3 

% 

- 

- 

— 

Febr. 

-« 

— 

2 

3 

1 

1 

- 

MaxL 


- 

2 

- 

1 


- 

Apr. 

- 

- 

- 


1 

2 


Maj. 

1 

1 

2 

3 

A 

1 



Jun. 


2 

3 

1 

*• 

3 

• 

Jiil. 


«. 

1 

6 

1 

- 

- 

Aug. 



8 

1 

2 

- 

•• 

Sept. 

- 

1 

5 


1 

3 


Oct. 

- 

1 

2 

5 

1 

2 

1 

Nov. 

•• 



2 

2 

1 


Dec» 

- 

1 

3 

5 

2 

3 

•• 

1835. 


• 






Jan. 

- 

— 

— 

2 

- 

4 


Febr, 

- 

— 

- 



1 


Llart. 



- 

3 

•• 

4 

* 

Apr. 

- 

- 

— 

3 

o 

1 

3 


Maj. 

Juu. 


: 

1 

2 

3 

4 

4 

2 

1 

Jul. 

1 


1 

- 

2 

1 


Au2. 

1 


7 

1 

2 

- 

3 

Sept. 

• 

- 

4 

- 

4 

y| 

3 

Oct. 

- 

— 

1 


■* 

4 


Nov, 


- 

7 

1 


— 

* 

Dec. 

- 

— 

6 

i 

1 


* 

1836. 








Jan. 

— 

- 

1 

1 

1 

• 


Febr. 

- 

- 

— 

1 

• 



Mart, 

— * 


— 





Apr. 

Maj, 

— 


1 

3 

4 

2 

7 

2 

1 

- 

Jun. 

- 

1 

2 

1 


1 

• 

J ul. 

1 


2 

4 


1 


Aug. 

- 

— 

- 

2 

3 

6 

- 

Sept. 

- 


2 

7 

“ 


• 

Oct. 

- 

2 

1 

•• 

•• 

1 


Nav. 

- 

— 

— 

1 

— 

1 


Dec. 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 
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Consectaria aci ventos pertinentia. 



Sept» 

Sept. Or. 

;Or. 

Mer. Or. 

Mer, 

iler* Oc, 

Oc. 

Sept. Oc. 


1837. 










1 

Jan. 


- 

2 

3 

7 

1 


iv 

4 

Febr* 

•* 

1 

— 

3 

4 

1 




Mart. 

— 


- 

- 

• 

1 

— 



Apr. 

- 

— 

- 

2 

- 

- 

- 

— 

4 

Maj. 

1 

2 

3 

- 

— 

4 

— 



Jun* 

1 

3 

1 

- 

4 

- 


- 


Jul. 

- 

1 

3 

2 

7 

3 


— 




Sept. 

Sept, Or. 

Or. 

Mer. Or. 

Mer, 

Mer, Oc, 

Oc. 

Sept. Oc. 

1823, 









Ver. 


— 

— 

12 

5 

1 



Aestas. 

1 

2 

- 

4 

1 

3 



Aut* 

.. 


5 

5 

6 

2 

• 


1824. 









Hicms. 


— 

- 

1 

3 


— 


Ver. 

— 

- 

2 

15 

4 

1 



Aestas. 


•• 

- 

4 

9 

1 



Aut. 

1 

1 

3 

7 

4 

1 


•• 

1825. 









H iems. 

- 

- 

4 

3 

8 

1 



Ver. 

- 

- 

— 

5 

6 

8 ■ 

1 

— 

Aestas. 

1 

1 

8 

5 

5 

5 

1 

— 

Aut. 

- 

1 

3 

2 

2 

10 

- 


1826 









Hiems. 


1 

1 

2 

- 

3 

- 


Ver. 


- 

2 

7 

3 

10 

- 


Aestas. 


1 

5 

2 

8 

13 


3 

Aut. 

1827. 

1 

2 

12 

1 

2 

9 

2 

- 

Hiems. 



2 

3 

5 

10 

- 


Ver, 


— 

m 

6 

2 


- 

•» 

Aestas. 


- 

6 

2 

1 

8 

2 

2 

Aut. 


1 

8 

7 

2 

8 

2 

1 

1828. 









Hiemst 


1 

6 

6 

3 

2 

— 


Ver. 


- 

6 

3 

2 

4 

- 


Aestas. ‘ 

2 

- 

5 

5 

.4 

2 

1 


Aut. 

1829. 

- 

1 

4 

1 

5 

3 

5 

4 

- 

Hiems. 

1 

• 

1 9 

4 

4 

3 

- 

• 


29 * 
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Consectaria ad ventos pertinentia. 



Sept. 

Sept. Or. 

Or. 

Mer. Or. 

Mer. 

Mer, Oc. 

Oc. 

Sept. Oc. 

» 

1 

\ 

\ 

\ 

i 

1829. 










Ver. 

1 

1 . 

— 

2 

1 

3 

2 



Aestas. 

1 

- 

2 

7 

4 

2 

3 

1 


Aut. 

1830. 

- 

•• 

6 

3 

4 

5 

— 

1 

A 

Hiems. 


1 

5 

5 

4 

6 

2 

- 

4 

Ver. 


2 

6 

2 

1 

3 

•• 

1 


Aestas. 

•• 

1 

4 

8 

5 

3 

1 

3 

i 

1 

Aut. 

1831. 

- 

3 

10 

6 

2 

6 

- 



Hiems. 

- 

1 

1 

5 

1 

3 

- 

- 


Ver. 

— 

1 

8 

44 

— 

7 


— 


Aestas. 



7 

14 

5 

6 

# 

2 


Aut. 

- 

2 

24 

4 

- 

- 

— 

— 


1832. 










Hieras. 

- 

1 

8 

3 

5 

3 


— 


Ver. 

- 

% 

4 

3 

1 3 

2 

- 

- 

1 

( 

Aestas. 

1 

— 

8 

8 

2 

5 

- 

- 


Aut. 


4 

14 

4 

9 

5 

2 

- 

1 

1833. 










Hieras. 

- 

1 

4 

3 

5 

7 

- 

— 

1 • 

Ver. 

- 


8 

19 

’ 4 

6 

1 

- 1 


Aestas. 

2 

4 

8 

- 

5 

7 


— I 

1 

Aut. 

1834. 

1 “ 

2 

7 

' 

7 

8 

10 

• 

• 

[ i 

1 1 

Hiems. 

— 

- 

6 

4 

1 

1 

- 

- 

1 ^ 

) 

Ver. 

1 

1 

4 

3 

3 

2 

- 

- 1 

1 « 

1 

Aestas. 

— 

2 

12. 

7 

3 

3 

- 

** i 

1 i 

Aut. 

1835. 

•• 

2 

7 

7 

4 

6 

1 

^ 1 

i ' 

1 1 

1 1 

1 

Hieras. 

- 

1 

3 

7 

2 

8 

— 

- 

\ 

1 

1 

Ver. 


- 

1 

9 

1 

7 

- 

- 


Aestas. 

2 - 

- 

10 

5 

8 

3 

4 

1 


Aut, 

1836. 



12 

1 

4 

4 

3 

^ 1 

1 

1 

Hieras. 

- 

- 

7 

3 

2 

- 

- 

- 1 

Ver. 

- 


1 

7 

9 

3 


- 1 

1 

Aestas. 

1 

1 

4 

7 

3 

8 

- 

2 

i 

Aut. 

— 

2 

3 

8 

- 

2 

- 

- 1 

1 

t 

1837. 










Hieras. 

- 

- 

2 

6 

12 

3 

1 

- 1 


Ver. 1 

1 

2 

3 

2 1 


5 



1 

i 




0 


l 
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Consectaria aci ventos pertinentia. 



Sept. Or. 


Annus, 


0,36 

0,07 

0,07 

0,29 

0,36 

0,21 

0,29 

0,93 

0,43 

0,14 

0,07 

0,50 

0,36 

0,86 

1,50 

3,22 


Or. 


1,29 

0,79 

0,86 

0,43 

1,71 

1.71 
1,14 

2.71 

3.00 

3.07 
2,36 

2.00 

4.08 

3,00 

5,56 

8,43 

21,07 


Mer. Or. 


1.71 
1,36 
2,07 
243 

3.21 
2,00 
1,79 

1.79 

2.29 

1.21 

1.29 

0,86 

3,93 

7.71 

5,58 

4.79 

22,01 


Mer, 


1,50 

1,00 

1,07 

0,71 

1,36 

1,14 

1.14 
2.21 

1.43 
0,93 
1,21 
0,93 

3.43 

3.14 
4,49 
3,57 

14,63 


Mer. Oc, 


1,43 

0,71 

1.57 
1,14 
1,36 
1,50 
1,86 
1,50 
1,43 

2.57 
1,21 
1,43 

3.57 
4,07 
4,86 
5,21 

17,71 


Oc. Sept, Oc. 


0,07 

0,07 


0,29 

0,21 

0,29 

0,29 

0,21 

0,57 

0,21 

0,07 

0,21 

0,29 

0,79 

0,99 

2,28 


0,07 

0,29 

0,29 

0,36 

0,07 

0,07 


0,07 

0,94 

0,14 

1,15 



Sept. 

Sept. Or. 

Or. 

Mer. Or. 

Mer. 

Mer. Oc. 

Oc. 

Sept. Oc. 


1823. 

1 

2 

5 

27 

16 

9 


** 


1824. 

1 

1 

6 

27 

20 

3 

- 



1825. 

1 

2 

15 

15 

21 

25 

2 

•• 


1826. 

1 

4 

21 

12 

15 

39 

2 

3 


1827. 


1 

16 

18 

10 

22 

4 

3 


1828. 

2 

2 

25 

20 

10 

14 

5 

- 


1829. 

3 

1 

14 

17 

15 

12 

5 

2 


1830. 


7 

22 

19 

10 

18 

3 

4 


1831. 

— 

4 

44 

39 

7 

15 

— 

2 


1832. 

1 

5 

32 

16 

20 

15 

2 



1833. 

3 

7 

26 

30 

20 

28 

1 

- 


1834. 

1 

6 

3L 

25 

13 

15 

1 

- 


1835. 

2 


29 

18 

14 

19 

7 

1 


1836. 

1 

3 

9 

24 

14 

14 

1 

2 



Si numerus praecipitationum nivosarum per octo ventos (li.stribuitur , haec efficiuntur consectaria. 
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Consectaria aci ventos pertinentia. 
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Consectaria ad ventos pertinentia. 



Sept, 

Sept. Or. 

Or. 

Mer, Or. 

Mer. 

Mer, Oc. 

Oc, 

Sept. Oc, 


1829. 










Jan. 

- 

1 

1 

- 

2 

1 

1 

1 


Apr. 

- 

- 

• 

- 

- 

1 

— 

- 


Maj. 

* 1 

- 

- 

- 

- 

- 




Jul. 

- 

- 

- 

• 

1 

- 

... 



Oct, 

- 

- 

- 

- 

- 

2 




Nov. 

1 

. 1 

1 

1 

> 

1 

1 

1 


Dec. 

1830. 

• 


1 


2 

, 8 

2 

1 


Jan, 

- 

- 

- 


- 

6 

— 

- 


Fehr. 

- 

_ 1 

- 

- 

- 

1 


• 1 


Mart. 

1 

2 

- 

1 

- 

7 

1 

- 1 


Apr. 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

.. 

- 


Jun. 

1 

- 

- 

- 

1 

. 


** 


Oct. 

- 

2 

- 

- 

1 

• 


- 


Nov, 

1 

3 

2 

2 

- 

• 


- 


Dcc. 

183 1, 

1 

- 


- 

• 

• 

1 

•• 


Jan. 

1 

- 

- 

• 

- 

* 

•• 

0 . 


Febr. 


5 

- 

* 

• 

5 

1 

- 


Mart. 

1 

. - 

- 


1 

3 


- 


Apr. 

1 


2 

- 

- 

2 


- 


Maj. 

- 

- 

- 

- 

1. 

1 

* 

- 


Oct. 

- 

- 

• 


1 

2 


- 


Nov, 

1 

4 

- 

- 

- 

- 


- 


Dec. 

1832. 

mm 


• 

• 

• 

2 




Jan. 

- 

2 

1 

1 

1 

3 


- 


Febr. 

1 

- 

1 

2 

- 

8 


- 


Mart, 

•• 

- 

1 

2 

- 

13 


- 


Apr. 


1 

- 

- 

1 

1 

— 

- 


Ma}. 

1 

1 

• 

• 

•• 

• 

• * 

• 


Sept. 

- 

- 

• 


- 

- 

— 

1 


Oct. 

Nov. 

Dec. 

•• 

• 


1 

1 

1 1 

0 

— 

- 


1 

• 

1 

1 

••• 1 
2 

A 

9 

•• 



1833. 










Jan. 

- 

- 

1 

1 

1 

3 

• m 



Febr. 

1 

1 

1 


•• 

1 


- 


Mart, 

• 

1 

1 


• 

3 

•• 



Apr. 

1 

1 

1 


- 

1 

• • 

- 


Oct* 

- 

1 

1 



2 


- 


Nov. 

- 

- 

2 


1 

1 


- 


Dcc. 

*- 

2 

1 



4 


• 


1834. 










Jan, 

- 

1 

^ 2 

1 


2 




Febr, 

- 

3 

1 


2 

6 


- 


Mart. 

• 

1 

4 

4 

1 

3 

*•- 1 

— 
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Consectaria ad ventos pertinentia 



Sept- 

Sept. Or, 

Or. 

Mer. Or, 

Mer, 

Mer. Oc, 

1834. 

Apr. 




mm 

*** 

6 

Oct. 


— 

1 

— 


6 

Nov. 

•• 


— 

- 


1 

Dec. 

— 

— 

•• 

2 

— 

4 

1835, 







Jan. 


1 

— 

1 

« 

3 

Febr, 

— 


1 

— 

1 

7 

Mart, 

• • 

— 

3 

— 

~ 

2 

Apr. 

mm 



• • 

1 

6 

Mai. 

1 

1 

- 

— 

— 

— 

Sept. 

1 

— 


— 

- 

% 

Oct. 

•• 

6 

1 

1 

— 

— 

Nov. 


2 

2 

• «i 


— 

Dec. 


1 

1 

- 

1 

4 

1836. 







Jan. 


2 

1 

4 


6 

Febr. 

1 

w«» 

3 

— 

1 

7 

Mart, 

1 

1 

1 

2 

• • 

2 

Apr. 

1 

1 

2 

1 

1 

3 



— 

— 



6 

Oct. 

- 

1 

•• 

— 

— 

2 

Nov. 

— 

2 


1 

1 

2 

Dec. 

4 

2 

1 

•»A 

mm 

1 

1837. 







Jan; 

1 

1 

• • 


1 

2 

Febr, 

— 

— 

1 

• • 

•• 

6 

Mart, 

— 

— 

1 

*!■ 


2 

Apr. 

1 

• • 

1 

— 

•• 

1 


Oc, 


1 Sept, 

Sept, Or. 

Or. 

Mer. Or. 

Mer. 

Mer, Oc. 

Oc. 

1823. 

25 

6 

5 

3 

1 

11 

1 

1824. 

5 

10 

8 

1 

«• 

34 

2 

1825. 

2 

5 

6 

1 

2 

34 

- 

1826, 


3 

3 

- 

- 

It 

2 

1827. 

4 

2 

9 

3 

- 

20 

3 

1828. 


«»• 

4 

4 

2 

15 

- 

1829. 

2 

2 

3 

1 

5 

13 

4 

1830. 

5 

9 

2 

3 

2 

14 

2 

1831. 

1 ^ 

9 

2 

2 

3 

15 

1 

1832. 

3 

4 

4 

7 

6 

36 

- 

1833. 

2 

6 

8 

1 

2 

15 

- 

1834. 

1 

5 

8 

7 

3 

27 

1 

1835. 

2 

10 

8 

2 

3 

22 

- 

1836. 

! 7 

9 

8 

1 8 

3 

28 

- 
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Con sedari a ad A’enlos perlinentia. 


1823-36. 

Sept. 

Sept Or. 

' 

Or. 

Mer. Or. 

Mer» 

Mer, Oc. 

Oc. 

Sept. Oc, 


Jan. 

0,64 

1,00 

0,86 

0,71 

0,50 

3,50 

0,07 

0,36 


i'’ebr. 

0,43 

1.00 

0,79 

0,43 

0,36 

4,29 

0,14 

— 


Mart* 

0 57 

0,50 

1,07 

0,71 

0,14 

3,57 

0,21 

0,50 


Apr. 

0,36 

0,60 

0,57 

0,07 

0,21 

2,29 

— 

0,07 


Maj. 

0,64 

0,21 

— 

— 

0,07 

0,43 

— 

0,07 


Jun, 

0.07 





— 

0,07 

— 

— 

— 


JuL. 

_ 



— 

— 

0,07 

— 

— 

— 


■Ang* 


— — 

— 

0,07 

— 

— 

— 

— 


Sept. 

Oct. 

0,14 

0,.60 

■ 0,7 1 

0,36 

0,14 

0,14 

0,21 

0,14 

1,07 

0,07 

0,07 


Nov. 

0,50 

1,00 

0,93 

0,43 

0,29 

1,50 

0,07 

0,29 


Dec. 

0,86 

0,79 

1,00 

0,21 

0,36 

4,21 

0,57 

0,36 


Annus» 

4,71 

5,71 

5;58 

2,91 

% 

2,28 

1,00 

1,13 

1,72 



V. Consectaria, maris temperaturam spectantia. 



Maj. 

Jun. 

Jul. 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 


1832. 



-1-8 °,9 

-f7°,6 

+4°,9 

2“,7 

2°,0 



1833. 

+6°,5 

4-10° ,0 

10,5 

8,8 

5,9 

4,3 

— 

— 


1834. 

7,3 

8,7 

8,0 

6)5 

— 

— 

— 


1835. 


6,1 

7,9 

8,9 

6,2 

2,0 

2,1 

1,7 


1836- 

5,2 

6,3 

7,9 

6,6 

4,6 

2,7 

— 

— 


Media. 

5,85 

7,42 

8,78 

7,98 

5,62 

2,92 

2,05 

1,70 

; 


Corrigenda 


Pag. 

Lin- 

. 


16 

9 

Sept. 6 

26—0.00 

27—0,00 

27 

21 

Jun. 6 

87—9,30 

27—9,30 

33 

33 

Mart. 2 

28—22,9 

28—2,29 


40 

— 9 

27—0,82 

28—0,82 

— 

42 

— 11 

28-11,72 

27-11,72 

36 

52-55 

o 

0 

1 

27-4,5 1 

27-11,90 




27-8,48 

27—4,55. 




27—1,56 

27-8,48 




27 

27-1,56 

40 

9 

Fehr. 27 

—5 

5 


44 

34 

Oct. 1 

7 


h*7 

— 

43 

Oct. 10 

(Therin.max.) 


hio 

74 

30 

Sept. 12 

27—1,47 

28-1,47 

102 

32 

Jul. 21-31 

,96 

4,96 

113 

ultima. 

Dec. 21-31 

28—5,54 

28—5,64 

118 

37 

1835. Sept, 

28—5,85 

27—5,85 

120 

H&12 

1828 

Aut. 

Aestas 




Aestas. 

Aut. 

144 

9 &10 

Mcd. cx. max.diur* (secundo loco) ! 

!Med. ex. min. diur. 



« 



i 

1 




I 


I 









i 








4 
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■ a 







I 

I 

i 

♦ 


t 



f 
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-Sr. 


























